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المحور الأول: الأنظمة الوحدة الأولى: ما النظام» 


الخلية كنظام 


الجسم كنظام 


الدريتن الأول a‏ نعو باح نت لاطو ساس الا 


اختبرنفسك (1) على المفهوم الثانى .... 
[راختبرنفسك (2) على المفهوم الثانى ... 


الطاقة كنظام 
الموين الأول مء 


اختبرنفسك (1) على المفهوم الثالث 
| اختبرنفسك (2) على المفهوم الثالث .. 


تدريبات الكتاب المدرسى: الوحدة الأولى 
اختبرنفسك (1) على الوحدة الأولى .. 
اختبرنفسك (2) على الوحدة الأولى سدم ووم ونع عدن مادم وو ون وزع عد عد RS‏ طفع عه ته برو د افده وجو مو به ا ص SSeS‏ 


مشروع الوحدة الأولى (نظام داعم) 


1 
المشروع البينى للتخصصات (ابتكرللمستقبل) 5 


المحور الثانى: المادة والطاقة الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة 


الطاقة الحرارية وحالات المادة 


الدرس الأول 


اختبرنفسك (1) على المفهوم الثانى 
J‏ اختبرنفسك (2) على المقهوم الثانى 


تدريبات الكتاب المدرسى: الوحدة الثانية 


اختبرنفسك (1) على الوحدة الثانية 


اختبرتفسك (2) على الوحدة الثانية 


| مشروع الوحدة الثانية (التبريد بالأوانى الفخارية )... 


ملحق المراجعة العامة والامتحانات 


اختبارات الأضواء الشهرية 


تدريبات الأصُواء العامة على المنهج 


نماذج الأضواء النهائية 


الإجابات النموذجية و1111 |[ [ز[ [ز[ EOE ORAS‏ 111111 


١‏ مشروع الوحدة: نظام داعم 


المفهوم الثالث: الطاقة كنظام 


المفهوم الثانى: الجسم كنظام 


المغهوم الأول: الخلية كنظام 


حقائق علمية درستها 


۽ يشيرمصطلح النظام إلى طريقة فعل شىء ماء ويتم الإشارة إلى أنظمة جسم الإنسان بناءً على بنيتها ووظيفتها. 
مثل: الجهازالهضمى والجهازالعضلى. 
ء يحتوى النظام على أجزاء مختلفة تعمل معًا بطريقة معينة. 


GERETSETEEN 


ء لاحظ الصورالتالية وفكرف كيفية جمع العلماء للمعلومات عن الأجزاء المختلفة من النظام. 


رسم توضيج لأجهزة الجسم استخدام المغناطيس 


يستخدمه الباحث لرؤية الأشياء تعمل أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز يتم قفل الباب كهربيًا باستخدام 
الصغيرة جدًا مثل الخلاياء بينما يقوم (الهضمى - الدورى - العصبى - الإخراجى ...). المغناطيس الكهرى. 
الباحث الآخربتدوين النتاج. معًا للحفاظ على صحة وبقاء الكائن الحى. 


ےچ سر 


اللنافة اللا نة لرواد الفضاء 
5 يعد جسم الإنسان نظامًا كبيرًا يتكون من العديد من الأنظمة الصغيرة وأصغرها الخلية . 
» كيف يتعامل رواد الفضاء مع الظروف البينية المتغيرة التى يمكن أن تؤثرسلبًا على نظام الجسم؟ 
- قبل سفررواد الفضاء بعيدًا خارج الأرض. يخضع رواد الفضاء لبرنامج تدريبى متكامل 
لتأهيلهم للقيام بالمهمة. 
ما المعوقات التى تقابل رواد الفضاء؟ 
- يوجد اختلاف بين البيئة على الأرض والبيئة فى رحلات الفضاء؛ 


فالجاذبية فى بيئة رواد الفضاء صغيرة جدًا قد تؤثرف آلية عمل 


جسم الإنسان. 
او جسم 
ماذا سنتعلم ف هذه الوحدة؟ 
1- وصف الخلية والتعرف على وظيفة كل جزء بداخلها. 2- الأجزاء التى تعمل معًا لدعم حياة الإنسان. 


3- كيفية استخدام الأدوات المختلفة مثل المغناطيس أو مصادرالطاقة لتصميم نظام هر ي بالدائرة الكهربية. 


ار 9ے 


الأول 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 
. جمع الأدلة التى تدعم فكرة أن الكائنات الحية تتكون من مجموعة من الخلايا. 
» تطوير نموذج لوصف وظيفة الخلية ككل ومساهمة أجزانها فى القيام بهذه الوظيفة 5 35 
ه مناقشة مبنية على أدلة أن الكائنات الحية تتكون إما من خلية واحدة, وإما من العديد من الخلا 
3 المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. 


+ عندما نقوم ببناء جدارء قإننا نستخدم قوالب الطوب لبناء الحوائط وبالتالى الغرف 
والمبنى بالكامل؛ لذا يمكن اعتبارالطوية وحدة بناء المنزل. 
+ فى رأيك ما الوحدات الأساسية التى يتكون منها جسم الكانن الحى؟ 


ما الخلية؟ 
» تتكون أجسام جميع الكائنات الحية من وحدات صغيرة جدًَّا تسمى الخلايا. 
ه الخلية وحدة بناء الكائن الحى . 
+ تؤدى الخلية جميع الوظائف الحيوية التى تحتاج إليها الكائنات الحية لتعيش 
مثل النمو والتكاثر وتعويض الخلايا التالفة. 
حجم الخلية 


١‏ حجم الخلايا يكون صغيرًا للغاية ء وتحتاج إلى جهاز الميكروسكوب لرؤيتها. 


أين توجد الخلايا؟ 


+ توجد الخلايا فى جميع أجسام الكائنات الحية. حيث تُكون جسم الإنسان والنباتات والبكتيريا. 
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وحدات بناء الكائنات الحية 


كان الخلية كوحدة بناء 


- قد تختلف الكائنات الحيةعن بعضها ولكنها تشترك فى شىء واحد» وهو أنها جميعًا مكونة من خلية واحدة أوأكثر. 
٠‏ تختلف الخلايا التى تكون أجسام الحيوانات عن الخلايا التى تكون أجسام النباتات كما يتضح فى الصورالتالية: 


خلية نبات تحت الميكروسكوب خلية حيوان تحت الميكروسكوب 
» تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيواتية فى الشكل والتركيب. 
© الخلية أصغر وحدة أساسية للحياةء وهى مسئولة عن جميع العمليات الحيوية. . 


+ الخلايا هى وحدات التركيب والوظيفة والحياة لجميع الكائنات الحية. 


مە 


٠‏ يمكن للعين أن ترى الأشياء التى يبلغ طولها ما يقربب من 0.1 ممء 
ولكن إذا كان حجم الأشياء أصغرمن ذلك يصعب رؤيته. 

ه حجم أغلب الخلايا صغيرللغاية. حيث يتراوح طول الخلايا النباتية والحيوانية 
الشائعة بين 0.005 و 0.1 همء وتكون أصغرمن ذلك فى خلايا البكتيريا؛ لذلك 
نحتاج إلى ميكروسكوب لرؤية الخلايا الأصغر. 


. فى بعض الأحيان تكون الخلايا كبيرة جدًّا مثل بيضة الطائرغير المخصبة التى تحتوى بداخلها على خلية واحدة فقط‎ ٠ 


خلايا صغيرة الحجم | Î‏ خلايا كبيرة الحجم 


عمسو جه بوي د 0641110611101 


ما الذى تعرفه عن الخلية كنظام؟ 


» يتعرض جسم الإنسان للعديد من المواقف التى قد تؤدى إلى إصابته بالجروح. 
+ فى رأيك ماذا يحدث عند إصاية جسم الإنسان ببعض الجروح؟ 
(_) تظل الجروح كما هى (_) تلتئم الجروح 
+ تتكون أجسام الكائنات الحية من مجموعة من الخلاياء وتنمو الكائنات الحية وتتكاثرعن طريق زيادة عدد الخلاياوليس أحجاهها. 


3؟ © خصائص وسمات الخلايا 


+ لاحظ شكل الخلية النباتية والخلية الحيوانية بدقةء وحاول الإجابة عن السؤال التالى: 


* اقرأ العبارات التالية المتعلقة بالخلايا وصنفها: أى منها صحيح؟ وأيها غير صحيح؟ 


1- كل الخاديا لديها نواة. x‏ 
2- - كل الخلايا فى الكائن الحى متطابقة. 

3- - كل الخلايا نديها جدارخلوی. 

4- كل الخلايا لديها غشاء الخلية. 

5- تتكون كل الكائنات الحية من أكثرمن خلية واحدة. 

6- كل الخلايا تحتوى على بلاستيدات خضراء- 
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٠‏ الخلية هى وحدة البناء لجميع الكائنات الحية؛ فأى المواد التالية تحتاج إليها الخلية لكى تبقى على قيد الحياة؟ 
[_) الغذاء ( ) الأكسجين (_) ثانى أكسيد الكربون 


69 ماذا تعرف عن الخلية؟ 
- الخلية عبارة عن تركيب معقد يقوم بأداء كافة أنشطة الحياة الخاصة به. 
- بالرغم من صغرحجم الخلاياء قإنها هى التى تبقينا على قيد الحياة. 
- تتكون الخلايا الجديدة من خلايا كانت موجودة بالفعل. 
احتياجات الخلية: 
٠‏ الخلايا لها احتياجات مشابهة تمامًا لاحتياجات جميع الكائنات الحية. 


- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش . 
تأخذ الخلايا العناصراللازمة وتستخدمها للحصول على الطاقة والتخلص من الفضلات. 
غشاء الخلية 
. يسمح غشاء الخلية بدخول الماء إلى الخلية والخروج منها حسب حاجة الخليةء وبالتالى تكون الخلية قادرة على الحفاظ على 
توازن الماء المناسب على جاتبى غشاء الخلية. د ن 
ماذا يحدث إذا دخل الكثير من الماء إلى داخل الخلية 43 ا 


كم تنتفخ ال الخلية حتى تنفجر. 


5 ناقش مع زملاتك . أوجه التشابه والاختلاف بين احتياجات الخاذيا واحتياجات كائن 
حى معقد التركيب مثل الإنسان أو النبات أو الحيوان. 

1 

0 
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على الدرس الأول 


اخثرالإجابة الصحيحة: 


1- وحدة بناء جسم الكائن الحى هى ........ 1 اتف کو الحياة د فة ؟ 


2- يمكن استخدام لرؤية خلايا البكتيريا. (النظارات - الترمومتر - الميكروسكو. 
3 يتمنوالكائن الس من خلال :د (زيادة عدد الخلايا - نقص عدد الخلايا - زيادة حجم الخاذيا) أ 
4- تتحكم الخلية فى توازن الماء من خلال مروره عبر : (جدارالخلية - غشاء الخلية -النوا 


5- تأخذ الخلايا العناصر اللازمة لها وتستخدمها للحصول على ٠‏ . (الفضلات - الطاقة - الما 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(الخلية - غشاء الخلية - غذاء - تعويض الخلايا التالفة - بيضة الطائر غير المخصبة - أكسجين) 


1- تعتبر ..وحدة بناء أجسام الكائنات الحية. 

2- تحتوى ... ........على خلية واحدة فقط. 

3- يسمح بمرورالماء من وإلى الخلية. 

4- تحتاج الخلايا إلى.... و ........... کی تنمو وتعيش. 


5- هن وظائف الخلية النمؤو 


(© ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا نباتية. 1 
2- تساعد الخلية على نمو الكائن الحى. 3 
3- يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة. 3 ؟ 
4- تحتاج الخلية إلى الماء الذى يدخل إليها عبر غشاء الخلية. 5-3 
5- يساعد جدارالخلية فى الحفاظ على توازن الماء بداخلها. ) ) 
6- تنمو الكائنات الحية وتتكاثرمن خلال زيادة حجم الخلايا المكونة للكائن الحى. ( +2 


© ماذا يحدث عند دخول كمية كبيرة من الماء إلى داخل الخلية؟ 
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ETETTD‏ ا 


+ يمكننا رؤية الخلايا المكونة لأجسام الكائنات الحية باستخدام 00 
( ) العين المجردة ( ) العدسة المكبرة ( ) الميكروسكوب 
© تر نخبية 
+ فى عام 1665م استخدم العام روبرت هوك الميكروسكوب الذى تم اختراعه حديثًا لفحص الأشياء الصغيرة جدًا التى لايمكن 
رؤيتها بالعين المجردة. 
# فحص العالم هوك بعض عينات الخلايا ووصف الأجزاء الصغيرة فيها. 
# يعتبرهوك أول شخص يستخدم كلمة خلية. 
أهمية أجهزة الميكروسكوب 


١‏ أجهزة الميكروسكوب المتطورة سمحت للعلماء باكتشافات جديدة. على سبيل المثال: 


1ت اكتشاق نواة الخلية من خلال فحص العديد من الخلايا النباتية. ١‏ 


تتكون كل الكائنات الحية من خلايا مهما كانت كبيرة أو صغيرة. 


+ تتنوع الكائنات الحية؛ فمنها ما يحتوى جسمها على خلية واحدةء مثل البكتيرياء بينما الكائنات الأخرى ذات الأنظمة الأكثر 
تعقيدًا تضم العديد من الخلاياء مثل: الإنسان والنيات. 
هل - يمكن للعلماء استخدام المعلومات التى تم التوصل إليها من أبحاث بعضهم البعض لفهم الخلايا بشكل أفضل . 
- من المهم الوثوق بالأمانة الفكرية لأعمال الباحثين الآخرين ؛ لأنها تسمح للباحثين بالعمل معًا لبناء المعرفة. 


داق يكون الباحثون منفتحين على الأفكارالجديدة عن كيفية عمل الخاديا؛ لأن كل فكرة جديدة يمكن أن 


تشرح المفاهيم السابقة بشكل أفضل. 
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0 سكج 


البحث العملى: استخدام الميكروسكوب لرؤية الخلايا 
ابحث كعايم 


يمكننا استخدام الميكروسكوب لرؤية الأجسام iie‏ 
) الصغيرة جدًا [) الكبيرة 


® فحص اة 


٠‏ فى هذا النشاط حاول استخدام الميكروسكوب لفحص عينة من النبات والحيوان» وارسم ما تراه تحت الميكروسكوب. 


ع تجربة فحص الخلية باستخدام الميكروسكوب 04 


الأدوات: شريحة رقيقة من قشر الفلفل - قطارة - ماء - ميكروسكوب مركب - شريحة ميكروسكوب - ملقط - 
غطاء الشريحة - شريحة مجهزة لخلية حيوانية - شريحة مجهزة لخلية تباتية ( البصل). 


ضع قطرة واحدة من الماء المقطرعلى الشريحة باستخدام القطارة. 


قم بإزالة قشرة الفلفل باستخدام الملقط. 


ضع قشرة الفلفل على قطرة الماء وضع الغطاء عليهما. 
قم بضبط عدسات الميكروسكوب حتى ترى خلايا الفلفل. 


استبدل شريحة قشرة الفلفل بالشريحة المجهزة لخلية حيوانية. 


استبدل شريحة الخلية الحيوانية بالشريحة المجهزة للخلية النباتية. 


a‏ هق و gg a‏ هه 


عدن )) ٠‏ يختلف شكل الخلية النباتية عن شكل الخلية الحيوانية. 


9 الاستنتاج )] » تتكون أجسام الكائنات الحية (مثل النباتات والحيوانات) من وحدات صغيرة تعرف بالخلايا. 


٠‏ يختلف الشكل الخارجى لكل من الخلايا النباثية والخلايا الحيوانية. 


® 
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EET‏ كك 
6 خطوات استخدام الميكروسكوب المركب 
+ انظرإلى الصورة المقابلة التى توضح تركيب الميكروسكوب المركب. 
ثم تعرف خطوات كيفية استخدامه: 
1- ضع شريحة الميكروسكوب على المنصة . 
2- ثبت الشريحة بمشبكى التثبيت. 


3- اخترالعدسة الشيئية الأقل قوة تكبيروتأكد من تثبيتها 


فى موضعها. 
4- أثناء النظرمن خلال العدسة العينية استخدم مقابض الضبط 
لإظهارالعينة بوضوح. 


5- اخترالعدسة الشيئية التالية واضبط تركيز الصورة مرة أخرى. 
6- تأكد من تنظيف الشريحة وإعادة الميكروسكوب إلى مكان آمن 
عند الانتهاء. 


أجزاء الميكروسكوب 


mg سل‎ ss 


O‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة: 
(نواة الخلية - روبرت هوك- وحيدة - الميكروسكوب - عديدة) 


1- يعتبرالعالم بوه هة اول شخص امنتجداة كلمة خلية: 


3- من خلال استخدام الميكروسكوب تم اكتشاف .... ... من خلال فحص العديد من الخلايا النباتية. 


شای 


4- تنقسم الكائنات الحية إلى كائنات 
© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الان 
1- جميع الكائنات الحية عديدة الخلايا. ) ( 


2- يمكن رؤية الأجسام متناهية الصغرباستخدام أجهزة الميكروسكوب المتطورة. 5 € 
3- الخاديا المكونة لجسم النباتات تتشابه تماما مع الخلايا المكونة لجسم الحيوانات. 3 E‏ 
© انظرلى الصورالتالية .ثم اكتب ما تدل عليه كل صورة + > ا E‏ 
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# تتشابه الكائنات الدقيقة مع النباتات فى ES‏ 
( ) عدد الخلايا [_) وجود الخلايا (_) حجم الخلايا 


٠‏ تختلف الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد فى التركيب. 


تنقسم الكائثنات الحية إلى 


كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
هى الكائنات التى يحتوى جسمها على خلية واحدة فقط هى الكائنات التى تحتوى أجسامها على العديد من الخلايا 
مثل: البكتيريا. مثل: الحيوانات والنباتات. 


الكائنات عديدة الخلايا 


 اهزكرم تحتوى الخلية فى الكائنات عديدة الخلايا أو معقدة التركيب مثل الحيوانات والنباتات على نواة فى‎ ٠ 


+ تعمل النواة كمركز تحكم للعضيات الموجودة داخل الخلية. 


النواة 


٠‏ العضية هى تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة). 


©2 تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا 


٠‏ يختلف عدد الخلايا فى النباتات والحيوانات من نوع لآخر؛ ويحتوى جسم 
الإنسان على ما يقرب من 40 تريليون خلية. 

* يحيط بكل خلية غشاء بلازمى يحميها وينظم ما يمكن أن يدخل إليها. 

* ينتشرالسيتوبلازم داخل الغشاء وتسبح فيه العضيات. 

* كل خلية نباتية لها جدا رخلوى يتكون من السليلوز. 

5 تقوم الأنواع المتخصصة من الخلايا النباتية بعملية البناء الضوئى . 

# تحتوى أجسام الحيوانات على مجموعة متنوعة من الخلاياء مثل: 
خلايا العضلات وخلايا العظام وخلايا الدم. 
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SS ETETTD 


+ يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات. 


+ أمثلة على مستويات التنظيم الحيوى فى جسم النبات وجسم الإنسان: 


ا جسم النبات 1 1 جسم الإنسان 


يتكون من الأجهزة 
الجهاز: مجموعة من الأعضاء تعمل معًا 


: 
1 2 


المجموع الخضرى 
يتكون من الأعضاء 
العضو: مجموعة من الأنسجة ترتبط مع بعضها وتشارك فى أداء وظيفة معينة 
مثل 


ورقة نبات المعدة 
| يتكون من الأنسجة 
النسيج: مجموعة الخلايا المتشابهة أوالمتمائلة داخل الكائن الى وتؤدى نفس الوظيفة 


مثل 


تسيج البشرة أوالقشرة ا نسيج من المعدة 
يتكون من الخلايا 
الخلية: وحدة البناء والوظيقة فى الكائن الح 


مثل 


الخلية الحيوانية 
٠‏ الخلية الحيوانية وحدة بناء جسم الحيوان والإنسان. 


تعتبر الخلية نظامًا. 
. لأنها تتكون من عضيات تعمل بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية. 
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ا ا © وظائف مكونات الخلية 


الخصائص المشتركة للخلايا 9 
- چ ب 


+ تختلف الكائنات عديدة الخلايا اختلافًا كبيرًا؛ حيث إن الخلايا المختلفة لها تراكيب مختلفة. فت 


@ أنواع مختلقة من الخلايا 
مقس يختلف تركيب ووظيفة خلايا الدم عن تركيب ووظيفة الخلية العصبية. 


* بالرغم من هذه الاختلافات فإن معظم الخلايا تشترك فى بعض الخصائص» حيث إن معظم الخلايا تحتوى على السيتوبلازم 


وغشاء الخلية والنواة والميتوكوندريا. 


> الف . توجد فى مركزالخلية. ومسئولة عن التحكم فى أنشطة 
| 
| 


الخليةء ومن هذه الأنشطة تكوين البروتينات والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 


السيتوبلازم 

أ سائل هلامى داخل الخلية .تسبح فيه مكونات الخلية. 
غشاء الخلية هو البطانة الخارجية للخليةء ويساعد على التحكم قى 
المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها؛ ويتميز بالنفاذية الاختيارية. 
س 581 ل ب مآ کر تراج الطاقةاقى انید کین زیا تمد لخلية بالطاقة 
التى تحتاج إليهاء وتحدث فيها عملية التنفس الخلوى. 


© التنفس الخلوى عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلايا 
من الاستمرارفى العمل. 


58 لأنه يسمح بمروريعض الموادء ويمنع البعض الآخر. 
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على الدرس الثالث 


(ب) 
7 ) مركزإنتاج الطاقة فى الخلية. 
) ) يتحكم فى الماد اتى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 


2 ) مسئولة عن التحكم فى أنشطة الخلية مثل 3 بين البروت 


2 ) تسبح فيه مكونات الخلية. 


ا © أكمل العبارات الآتية باستخدام هذه الكلمات: 


(التنفس الخلوى - مختلفة - الخلايا - السليلوز- الأنسجة - البناء الضوئى - الكربون) 
1- يتكون جدارالخلية النباتية من مادة . SSE‏ 
2- يتركب النسيج من مجموعة متشابهة من 5595 
3- الخلايا المختلفة تكون لها تركيبات 
4- تتميزأتواع متخصصة من الخلايا النباتية بقيامها بعملية مدب :.التكوين الغذاء. 
5- تحدث عملية ...... ............. داخل الميتوكوندريا. 


9 اكتب المصطلح العلمى : 


1- تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة. ) 0 


2- سائل هلامى داخل الخلايا تسبح فيه مكونات الخلية. 000000 
3- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن 


الخلايا من الاستمرارفى العمل. ل 22015 132001 


@ ان م لس سد 
يتمتع غشاء الخلية يخاصية النفاذية الاختيارية. 


آم ج ج خرو ی 
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٠.‏ فى رأيك» أى الكائنات التالية يمكنه صنع غذائه بنفسه؟ 


[) الانسنات ( ) الأسد [ بات الفول ل ] الفطريات 


69 مكونات الخلية 


٠‏ توجد الخلية فى جميع الكائنات الحيةء ولكن يختلف تركيب الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى بعض العضيات. 
٠‏ بالرغم من أن النباتات والحيوانات كائنات مختلفة كليّا فإن لديها يعض التراكيب المتشابهة جدًا داخل خلاياها. 
لاحظ الصورالتالية بدقة لتتعرف تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية. 
السيتويلازم 
النواة 
الشبكة الإندوبلازمية 


الميتوكوندريا 


تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود: البلاستيدات الخضراء والجدار الخلوى. 


1- تستطيع النباتات صنع غذاتها بنفسها. 
إعللا  ٠‏ لوجود البلاستيدات الخضراء داخل خلايا النباتات والمسئولة عن عملية البناء الضونى. 
2- لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها. 
٠‏ لعدم وجود بلاستيدات خضراء فى خلاياها. 


5 هل © 1- بعض الحيوانات لديها تراكيب خاصة تساعدها فى الحفاظ على شكلها مثل العظام. والبعض الآخر مثل 
1 الحشرات لها ظهر صلب يسمئالهيكل الخارجى» وهو ما يعطيها شكلها. 
ا 2- حجم الفجوة العصارية يختلف بين الخلية النباتية والخلية الحيوانيةء فهو أكبرفى الخلية النباتية. 
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* بعد دراستك لوظيفة الميتوكوندرياء أى المنشآت الآنية تشبه الميتوكوندريا فى وظيفتها؟ 
(_) مكتب البريد ([_) محطة توليد الكهرياء (_) مخزن الغذاء 


193 تخطيط مدينة كنموذج للخلية 


+ أحد التشبيهات للخلية هى المنشآت الموجودة داخل المدينة والتى تتخصص فى تنفيذ الوظائف المطلوبة للمدينة. 
- سنحاول فى هذا النشاط إيجاد منشآت المدينة التى يمكن أن تمثل عضيات مختلفة فى الخلية. 


المدينة كنموذج للخلية: 


+ يوضح الجدول بعض العضيات الشائعة والتشابه بينها وبين منشآت محتملة فى المدينة لتمثل وظيفة لأجزاء مختلفة من المدينة. 


تراكيب الخلايا 
النواة 
غشاء الخلية 
الميتوكوتدرية - 
الشبكة الإندويلازمية ٠‏ 
جهازجولجى 
القجوة الحصارية 
الجدارالخلوى ( النباتات فقط) 


البلاستيدة الخضراء ( النياتات فقط ) 


5 
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عمال البناء أوموقع البناء 


منشآت المدينة 


مجلس إدارة المدينة 


حراس بوايات المدينة 


محطة توليد الكهرياء 


ETE TTT 


- صومعة التخزين أومرفق التخزين 


جدارقوى من الطوب أوالحجريحيط بالمدينة 


مصنع الغذاء 


نواة الخلية ١‏ الفجوة العصارية 
تتحكم فى الوظائف داخل الخلية تركيب يشبه الكيس, ويستخدم لتخرين 
ومسئولة عن انقسام الخليةء العناصرالغذائية والمياه والفضلات» 
وتكوين البروتينات وتكون كبيرة فى الخلايا النباتية. 


غشاء الخلية 
الطبقة المحيطة بالخلية التى 


الشبكة الإندوبلازمية 


تساعد فى جمع 
EE 35‏ تتحكم فى المواد التى تدخل 
ولقل البروثينات ليناء ا 
وإصلاح الخلية. 


السيتوبلازم جدار الخلية 

السائل الموجود داخل المادة الخارجية الصلبة 

الخلية وتسبح فيه خلايا النيات 
العضيات. 


الميتوكوندريا جهاز جولجى البلاستيدة الخضراء 
تحول السكر يساعد فى تحضير تحتوى على مادة الكلوروفيل وتمتص 
إلى طاقة للخلية. وتغليف المواد داخل الطاقة من ضوء الشمس للقيام بعملية 
الخلية ونقلها خارجها. البناء الضوئى. 


1- أهمية وجود البلاستيدات الخضراء فى الخلايا النباتية. 
٠.‏ لامتصاص الطاقة الضوئية من الشمسء ومساعدة النبات للقيام بعملية البناء الضوئى. 
2- عدم وجود جدار خلوى فى الخلية الحيوانية. بينما يوجد فى الخلية النباتية. 


٠‏ لأن الحيوانات لا تتخذ نفس الهياكل التى تتخذها النباتات: بل لديها تراكيب تساعدها فى الحفاظ على شكلها. 


© 
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ETETD‏ كر 


كاز @' البحث العملن: بناء مدينة كنموذج للخلية 


أبحث كعالم 


# فى رأيك. كيف يساعدك إنشاء نموذج على فهم الخلية كنظام؟ 


تجربة؛ إنشاء مدينة كنموذة لاخلية ) 


- خطط بناء مدينة كنموذج للخلية ( قد تم سابقًا ) - الصلصال ومواد قابلة لإعادة التدوير- ألوان 
وأقلام التحديد . 


رن اجمع المواد الخاصة بك وأنشئ النموذج. 


الأدوات: 


1 


inan 
immu HENE 


مجلس إدارة المدينة (النواة) 
RR‏ 


© ضع لافتة بیاناٹ على كل تركيب, ثم اكتب اسم 
العضية التى يتم تمثيلها ومنشأة المدينة . 


(القجوة العصارية) 


N)‏ الخلية نظام كبيريشبه المدينة. 


EET‏ ° كل مكون من مكونات الخلية له وظيفة محددة يقوم بها. 
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الدرسان الرابع والخامس 


اختر الإجابة الصحيحة: 
1- تحتوى على صبغة الكلوروفيل التى تساعدها على امتصاص طاقة ضوء الشمس للقيام بعملية 
البناء الضوئى. (النواة - البلاستيدات الخضراء - الميتوكوندريا) | 
2- تعتبر.......................مركزالتحكم الرئيسى فى الخلية. (النواة - البلاستيدة الخضراء - جهازجولجى) 
يچا ......فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية. 
(غشاء الخلية - جدارالخلية - الشبكة الإندوبلازمية) 
4- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل (الفجوة العصارية - الميتوكوندريا - جهازجولجى) 


ا © أكمل العبارات الآتية: 


1- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية باحتوائها على ........ التى تساعدها على القيام بعملية البناء الضوئى. 
2- يطلق على السائل الذى تسبح فيه مكونات الخلية اسم 
3- يتحكم .................فى المواد الداخلة والخارجة من الخلية ء بينما ............... يحيط بخاديا النبات ليعطيها شكلًا محددًا. 


4- تتميزأجسام الحيوانات بوجود تراكيب خاصة تساعدها على الاحتفاظ بشكلها مثل ... 


(© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1) 


(i)‏ (ب) 
ب جهازجولجى ¥ 0 تحويل السکرإلی طاقة. 1 
2- الشبكة الإندوبلازمية ( ) تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 
3- الميتوكوندريا د ) اة فل قمر قا المواد زاغل اا2 ونقلها خارجها. 
حا لق اا 1 ) ٠‏ ) المساعدة فى جمع ونقل البروتيتات لبناء وإصلاح الخلية. 


© علل لمايأتى: 
1- وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية الثباثية. 
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نشاط 12 @ راجع : الخلية كنظام 
سجل أذلة خعالم 


+ لقد تعلمت الكثيرعن مكونات الخلية والدورالذى يقوم به كل جزء داخلها؛ حيث تعمل الخلية كنظام: حاول تقديم تفسيرات 
علمية عن الظاهرة محل البحث «وحدات بناء الكائنات الحية » والإجابة عن السؤال الموجود فى نشاط: هل تستطيع الشرح؟ 


|التساؤل, 


| + الخلايا فى الغالب هى الوحدات الميكروسكوبية الأساسية التى تتكون منها جميع الكائنات الحية. 

٠‏ + الخلية عبارة عن نظام به العديد من المكونات التى تدعم وظيفتها المستمرة. 

| + باستخدام الميكروسكوب تمكنًا من رؤية الخلايا فى عينة من النبات. 

* مكونات الخلية أو عضياتها لديهما وظائف محددة تدعم الأنسجة والأعضاء والأجهزة. 

ا + يشكل غشاء الخلية حدود الخلية ويحتوى على مكوناتها. 

<٠‏ + تتحكم النواة فى أنشطة الخلية؛ ومن هذه الأنشطة : تكوبن البروتينات: والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
| + يعتبرالسيتوبلازم سائلا هلاميًا تسبح فيه عضيات الخلية. 


٠‏ الميتوكوندريا تمد الخلية بالطاقة اللازمة. 


تناو تسال صحية غنية بالحديد, مثل: 
الفول السودانى والتمر والزبيب, 
يحميك من الإصابة بفقر الدم. 
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6 سدس 


-0422 (@) التطبيق العملى (/5781) المهن وعلم الخلايا 
جلل كعالم 9 ١‏ 

١‏ لقد تعلمت الكثيرعن الخلايا فى هذا المفهوم. فماذا يعني أن تكون عالم 
خلايا؟ كيف يرى العلماء بعمق ها بداخل الخلية؟ 

حجم الخلية 


١‏ الخلايا صغيرة للغاية؛ حيث يبلغ قطرالخلية الحيوانية مايقرب من 
0 ميكرون أو0.001 سم . وبالنسبة لتراكيبها الداخلية فهى تكون أصغرمن 
ذلك. 


علماء الخلية 
٠‏ هم علماء متخصصون فى دراسة الخلاياء كما أنهم يدرسون آلية عمل الخلايا داخل الكائنات الحية. 
وظيفة علماء الخلية 


٠‏ يعمل معظم علماء الخلايا فى المختبرات على تصميم وإجراء التجارب» وغالبًا ما يبحثون فى كيفية استجابة الخلايا 
للمتغيرات المختلقة. 


يحلل علماء الخلايا البيانات ويقدمون النتائج إلى الباحثين الآخرين. 


يعمل يعض علماء الخلايا مع الأطباء لمراقبة كيقية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة الخلايا للأدويةء بينما 
يعمل آخرون فى الزراعة ويدرسون كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل بينية مختلفة. 


٠‏ لإجراء البحوث ودراسة الخلايا يجب على علماء الخلايا استخدام أجهزة الميبكروسكوبب . حيث تعمل أجهزة الميكروسكوب 
المركبة على تكبير صورالخاذيا بحيث تبدوأكير. 
صبخ الخلايا 


+ عادة ما تكون الخلايا شفافة وعديمة اللون ويصعب رؤية أجزائها 
حتى عند عرضها تحت الميكروسكوب. 


# تستخدم الصبغات لإضافة لون ولجعل أجزاء الخلايا أكثروضوحًا. 


٠‏ يتم اختيارصبغات مختلفة للأنواع المختلفة من الخلاياء فبعض الصبغات 
تبرزمناطق معينة من الخلية. 


+ فمثلد صبغة أزرق الميثيلين متخصصة فى توضيح جزء واحد من الخلايا وهو النواة (عندما تنظ رإلى صورة خلايا الغشاء المبطن 
للخد. لاحظ الصبغات الزرقاء التى تساعدك على رؤية النواة بشكل أفضل ). 
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زالوحدة انين |_| 
الخلايا بصورة ثلاثية الأبعاد 
٠‏ طورالعلماء طريقة أفضل لرؤية الخلايا فصنعوا ميكروس كوبا يظهر الخلية 
الحية ثلاثية الأبعاد. 
وهذا يعنى أنه يمكن للعلماء رؤية الخلايا من أعلى ومن الجواتب وعلى شكل طبقات 
كيف يقعل الميكروسكوب ذلك؟ 


+ تلتقط أجهزة الميكروسكوب ثلاثية الأبعاد الجديدة هذه صورًا للخلية فى طبقاث. 

٠‏ يجمع الكمبيوترتلك الطبقات معًا ثم تلون الصورة بعد ذلك. 

+ يمكن أن تساعد هذه التقنية علماء الأحياء على معرفة المزيد عن أجزاء الخلايا وكيفية انقسامهاء ومن الممكن أن تساعد الأطباء 
الذين يعالجون السرطان الذى تتسبب فيه الخلايا التى تنقسم بسرعة كبيرة؛ يمكن لهؤلاء الأطباء بعد ذلك تقديم المزيد من 
المساعدة للمرضى المصابين بالسرطان. 


تاق مع زهلانك: ٠‏ - متى يمكن لعلماء الخلايا استخدام صبغ الخلايا؟ إذا كنت عالم خلاياء فما نوع التجرية التى ستجريها؟ 
ما المهن الأخرى التى قد تستخدم تقنيات الصبغ والتقنيات ثلاثية الأبعاد؟ 


- كيف يرتبط ما تعلمته فى هذا المفهوم بمشروع الوحدة «نظام داعم»؟ ما الأبحاث والمصادرالتى 
ستحتاج إليها لإكمال مشروع الوحدة؟ 


` GETS aî 


[€ مجال العلوم: [€ مجال الهندسة: 
دورالعلماء فى دراسة الخلية والكائنات حساب أيعاد الميكروسكوب وتصميم 
الدقيقة التى لاترى بالعين المجردة . شكل هندسى للعدسات اللازمة 


للدراسة بدقة وقطركل عدسة . 


[@ مجال التكنولوجيا 2 مجال الرياضيات: 
تطويرأجهزة الميكروه كوب | لله لا حساب الأبعاد التى من خلالها يتم 
لتساعد العلماء فى دراسة الكائنات ضبط عدسات الميكروسكوب 


الدقيقة جدًا۔ 
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مراجعة: الخلية كنظام 


© الخلية وحدة يناء الكائن الحى 


© العضية تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة). 


© التنفس الخلوى عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلايا من الاستمرارفى العمل. 


تنقسم الكا الحية من حيث درجة التعقيد إلى 
كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
هثل؛ البكتيريا مثل: الإنسان 


# أول شخص استخدم كلمة «خلية » وقام بوصفها هو العالم رويرت هوك فى عام 1665م: واستخدم الميكروسكوب لفحص 
الأشياء الصغيرة. 


خصائص الخلايا 
* معظم الخلايا تحتوى على (نواة - غشاء الخلية - سيتوبلازم - ميتوكوندريا). 


* يختلف تركيب الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود بعض العضيات فى الخلية النباتيةء ولا توجد فى الخلية الحيوانية: 
مثل: البلاستيدات الخضراء- الجدارالخلوى. 
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ETD‏ كر 
مقارنة بين تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية. ووظيفة كل مكون: 


السيتوبلازم 
الثواة 
الشبكة الإندويلذزمية - 


بلاستيدات خضراء 


الميتوكوندريا 
فجوة عصارية 
غشاء الخلية 
جدار 
جهازجوليى اللي 


EE‏ الوظيفة 
الميتوكوندريا تحول السكرإلى طاقة للخليةء ويحدث بها عملية التنفس الخلوى. 


تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلبة: مثل: تكوين البروتينات» والانقسام 


نواة الخلية 
لتكوين خلايا جديدة. 


الشبكة الإندوبلازمية تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 


جهازجولجى يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 
غشاء الخلية الطبقة المحيطة بالخلية التى تتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
السيتوبلازم السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. 


تركيب يشبه الكيس» ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والقضلات. وتكون كبيرة فى 


القجوة التصبازية 
5 ف الخلايا النباتية. 


البلاستيدة الخضراء تحتوى على مادة الكلوروفيل. وتقوم بعملية البناء الضوئى. 


جدارالخلية المادة الخارجية الصلبة التى تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلًا محددًا. 


٠‏ توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية النباتيةء ولا توجد فى الخلية الحيوانية حتى يتمكن النبات من القيام بعملية البناء 
الضوثى بسبب وجود صبغة الكلوروفيل. 


٠‏ يوجد الجدارالخلوى فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية ليحافظ على شكل الخلية النباتية. 
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المفهوم الأول 


الخلية كنظام 


© اختر الإجابة الصحيحة: 


1- مراك إنتاج الطاقة فى الخلية ................. 
(۱) الميتوكوندريا 
(ج) جهازجولجى 


(١)غشاء‏ الخلية 


(ج) فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء 


3- أحد مكونات الخلية يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها هو 


(۱) جهازجولجى 
(ج) الفجوة العصارية 
قد وظيفة الجدارالخلوى:هى 0 
)١(‏ حماية ودعم الخلية 
(ج) منع الماء من دخول الخلية 


5- مجموعة الخلايا المتشابهة التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى 


(۱)العضو 
(ج) الجهاز 


© تذكر © فهم # تطبيق © تحليل 


(ب) النواة 
أ البلاستيد؟ الفشراء 
2- أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخاديا النباتية والحيوانية؟ 55 


(ب) جدارالخلية 
( د ) البلاستيدة الخضراء 


(ب) الريبوسوم 
(د) النواة 


(ب) أداء وظائف مختلفة فى الخلية 
( د ) منع الأكسجين من دخول الخلية 


(ب) النسيج 
(د) الخلية 


6- مكون من مكونات الخلية يتميز بقدرته على تخزين العناصرالغذائية والمياه والفضلات هو................. 


)١(‏ السيتوبلازم 
(ج) الشبكة الإندويلازمية 


(ب) الفجوة العصارية 
( د ) جهازجولجى 


(ب) الشبكة الإندويلازمية 


7- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
)١(‏ النواة 
(ج) جدارالخلية 


8- الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية هى 


١(‏ ) تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر 
(ج) تستطيع كل الكائنات الحية صنع غذائها بنفسها 


( د ) الميتوكوندريا 


(ب) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا ذات جدران خلوية. 
( د ) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا بها نواة. 


9- أى من العبارات التالية تعب بطريقة صحيحة عن الخلايا؟ .......... 


١(‏ )كل الأشياء تتكون من خلايا, 
(ج) كل الخلايا تتكون من خلايا أخرى. 
0 أى مما يلى ليس صحيحًا عن الخلايا؟ 


)١(‏ جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا. 
(ج) جميع خلايا الحيوانات بها سيتويلازم. 
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(ب) كل الخلايا لديها نواة. 
( د ) كل الخلايا تتكون من وحدات مجهرية لاترى بالعين المجردة. 


(ب) جميع الخلايا تمتلك غشاء خلويًا. 
( د ) جميع الخلايا لايمكن رؤيتها بالعين المجردة 


ETD‏ ددر 


1- البشركائنات حية 


)١(‏ عديدة الخلايا (ب) وحيدة الخلية 
(ج) بدائية النواة ( د ) يسيطة 
2- تدخل العناصرالغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن ظريق ‏ 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) الميتوكوتدريا 
(ج) الريبوسوفات ( د )الئواة 
13- أى مما يلى يعبرعن وظيفة غشاء الخلية؟ 
)١(‏ منع دخول وخروج المواد داخل وخارج النواة (ب) تركيب وتخزين ونقل البروتينات. 


(ج) التحكم فى المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية. ( د ) توفير الدعم والهيكل للخلية 
4- أى العبارات التالية تنطبق على غشاء الخلية والجدارالخلوى؟ a.‏ 

)١(‏ يوجد غشاء الخلية فى حقيقيات النواةء بيثما يوجد الجدارالخلوى فى بدائيات النواة فقفظط. 

(ب) يوجد غشاء الخلية فى الفطريات واليكتيرياء بيئما يوجد الجدارالخلوى فى البكتيريا فقط. 

(ج) يوجد غشاء الخلية فى الخلايا الحيوانية والنباتيةء بينما لا يوجد الجدارالخلوى فى الخلايا الحيوانية. 


( د ) يوجد غشاء الخلية والجدارالخلوى فى الخلية الحيوانية والنباتية. 


5 يسمح يبن بدخول وخروج الماء للخاديا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه . 
(1) غشاء الخلية (ب) جدارالخلية 
(ج) جهازجولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية. 


(١)النواة‏ (ب) البلاستيدات الخضراء فقط 


6 تتميزالخلايا النياتية عن الخلايا الحيوائية بوجود . 
1 (ج) السيتويلازم (د ) اليلاستيدات الخضراء وجدارالخلية . 


7-أى ممايلى يعد ترتيبًا من الأكثرتعقيدًا إلى الأبسط؟. 
)١( |‏ خلية - نسيج - عضو- جهاز 


(ج) جهاز- عضو - نسيج - خلية 
18- ما العضيئثان المسئولتان عن عملية النقل؟ ...... 
)١(‏ النواة والشيكة الإندوبلازمية (ب) الميتوكوندريا والنواة 
(ج) البلاستيدات الخضراء وجهازجولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية وجهازجولجى 
9- فى الخلية الثبائية» ما هو النموذج المقابل فى المدينة والذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة البلاستيدة الخضراء؟ E‏ 
)١(‏ مجلس إدارة المدينة (ب) مصنع الغذاء 
(ج) أسوارالمدينة ( د ) مخطة توليد الكهرياء 
0- فى الخلية النباتيةء ما النموذج المقابل فى المدينة الذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة غشاء الخلية؟ at:‏ 
)١(‏ مجلس إدارة المدينة (ب) حراس بواباث المدينة 
(ج) مصنع الغذاء ( د ) محطة توليد الكهرباء 


© 
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ا E SEET‏ 
© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا فى ....................... مستويات . (ثلاثة - خمسة) 


2- السائل الهلامى الذى يملا فراغ الخلية وتسبح به العضيات يسمى ....... (السيتوبلازم - الغشاء الخلوى) 


-تقموالكائنات الخية هن کال زيافة »...ب الشلقيا. (حجم - عدد) 


4- تشترك الخلية النبانية مع الخلية الحيوانية فى وجو (الجدارالخلوى - النواة) 


5- تتميز الفجوة العصارية فى الخلية النباتية ب... (صغر - كير) 
على تحويل السكرإلى طاقة فى الخلية. (جهازجولجى - الميتوكوندريا) 

...فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. (الفجوة العصارية - الشبكة الإندوبلازمية) 

8- يتكون الجدارالخلوى من مادة ...... (البطلوكوة - السليلو. 


9- الكائنات التى يحتوى جسمها على خلية واحدة فقط تسمى كائنات 


0- التراكيب الضغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى ....... 


....... عديدة الخلايا - وحيدة الخلية) 


(الأنسجة - العضيات) 
1- التركيب الذى يميزالخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية ويعطيها شكلا مميزًا هو 


(الجدارالخلوى - البلاستيدة الخضراء) 
2- تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها لوجود ... 


@ 18- يتشابه . مع مصنع التعبئة والتغليف فى منشآت المدينة. (النواة - جهازجولجى) 


(الشبكة الإندويلازمية - البلاستيدة الخضراء) 


(© تخيرمن العمود (ب) مايناسب العمود (1): 


1 
(i)‏ (ب) 
| 1- يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية | ) البلاستيدة الخضراء 
ا 2- يدعم الخلية ويعطيها شكلد مميرًا ۰ ٠‏ ا ( )الميتوكوندريا 
| كبوا ضع ا e‏ ) غشاء الخلية 
4- يحدث بداخلها غملية التنفس الخلوى للخلية ( )النواة 
ا |( )جدارالخلية 
@ ن ا .1 


(i)‏ (ب) 
| 1- وحدة بتاء الكائن الحى 

2- مركزالتحكم الرئيسى فى الخلية 

قد تق ة الس ورتم فيها تخزين القذاء 
4- تتشابه مع عمال اليناء فى المدينة_ 
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دست ما 
© ضع علامة (”) أوعلامة ()2) أمام العبارات الآتية: 


1- من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة. 

2- يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 

3- تعتبربيضة الطائر غير المخصبة مثالا على خلية واحدة. 

4- الماء والأكسجين من الاحتياجات الأساسية للخلية. 

5- تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى وجود النواة. 

6- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل الشبكة الإندويلازمية. 

7- السائل الذى تسبح فيه عضيات الخلية هو السيتوبلائع. 

8- ينمو الكائن الحى من خلال زيادة حجم الخلايا. 

9- تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة فى أنها تمثل محطة توليد الكهرياء. 
0 تتكون جميع الأشياء حولنا من خلايا صغيرة. 

1- يعض الكائنات الحية لا يحتوى جسمها على خلايا. 

2- تتشابه الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية فى الشكل والتركيب. 
3- تتميزالكائنات ذات الأنظمة الأكثرتعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة. 
14- كل خلية نباتية لها جدارخلوى وبالتالى لا تحتاج إلى غشاء الخلية. 
5 يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المختلفة التى تعمل معًا. 


© أكمل العبارات الآثية: 


مش ھچ ھک کک پک بج ليقع ,الحقاد کر جك کے بكي 
جيه تھ کا یا ت امه تو جيه يد ان لذ کد حيو يا امه 


1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد فى تركيب أجسامها إلى كائنات وكائنات 

2- من احتياجات الخلية ............ و و 

3- يختلف حجم الخلايا عن بعضها؛ قبعض الخلايا صغير الحجم مثل ................ ويعضها كبير الحجم مثل 

4ب يتميزالغشاء الخلوف بخخاضية.... ؛حيث يتحكم فى مرورالمواذ من وإلى الخلية. 

5 شا سس فق الخلية مع خراس بوآيات المديقة: 

6- تتكون أجهزة الجسم من مجموعة من ...ينما يتكون النسيج من مجموعة من النتشابهة 
7 -تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى احتوائها على و 

8- تحتوى البلاستيدات الخضراء على صبغة التى تمتص الطاقة من ضوء الشمس للقيام بعملية 

9- تنقسم الخلايا إلى نوعين هما: خلية .... وخلية 

0- تحتوى جميع الخلايا على يسمخ بمزورالماءمن ولك الخلية: 


© اكتب المصطلح العلمى: : 
1- الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائناتٽ الحية. 
2- تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة. 
3- كائنات تتميز باحتوائها على خلية واحدة. 
4- كائنات تتميزيوجود العديد من الخلايا فى أجسامها. 
5- إحدى عضيات الخلية تتحكم فى الوظائف داخل الخلية وانقسامها وتنظيمها والحفاظ عليها. 
6- مجموعة من الأنسجة تشارك فى أداء وظيفة معينة. 
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GTS EB 


7- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. ) 

8- مجموعة من الخلايا المتشابهة تعمل معًا. 5 سم و 
9- سائل هلذمى تسبح فيه مكونات الخلية. الى 

0- طبقة محيطة بالخلية تتحكم فى المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية. )0 

1- إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة. 3 


2- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلاياً 
من الاستمرارقى العمل,. 

3- مكون من مكونات الخلية يساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 

4- مكون من مكونات الخلية يشبه الكيس ويستخدم ة والمياه والفضلات. ) ا 


زين العناصرالعدًا 


5- مكون من مكونات الخلية يعمل على تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. ) 2220-2 
GGT AN‏ ا 0.0 
7 - جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. ) کچ 


(@ علل لمايأتى؛ 


1- تعتبرالخلية نظامًا متكاملد. 


2- غشاء الخلية له دوركبيرفى الحفاظ على الخلية, 


3- تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها. 


5- عدم وجود جدارخلوى فى الخلية الحيوانية بينما يوجد فى الخلية النباتية. 


6- وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية الند 


0 اذا يكت عدت 


1- عدم احتواء الخلية على غشاء خلوق. 


3- وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية الحيواتية. 


4- عدم احتواء الخلية على نواة. 


5- دخول الكثي رمن الماء إلى داخل الخلية. 
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و جععه كر 


3- الميتوكوندريا؛ .... 


4- غشاء الخلية: .. 


5-الجدارالخلوى فى الخلية النباتية: 2017 eS‏ 


0-0-0 : CT CRE EEE 


0- جهازجولجى: 


1 الفجوة العصارية: 


© أسئلة متنوعة: 
1- ادرس الشكلين المقابلين. ثم أجب: 


١(‏ ) اكتب مايدل عليه كل شكل. 


(ب) اكتب البيانات المطلوبة. 


2- قارن بين كل من: 


)١(‏ الخلية النباتية والخلية الحيوانية (من حيث تركيب كل منهما). 


0 


(ب) الكائنات وحيدة الخلية والكائنات عديدة الخلايا. 
3- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات. اذكرها. 


4- يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات: حددها فى المخطط التالى: 
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(@ (1) اختر الإجابة الصحيحة: 


1- تنم عملية التنفس الخلوى فى الخلية فى .......... 5 ( النواة - الميتوكوندريا - السيتوبلازم ) 
2- توجد ...... فى خلية نبات الفول ولا توجد فى خلية حيوان النمس. 


(البلاستيدة الخضراء - الميتوكوندريا - غشاء الخلية) 
3- أى النماذج التالية فى المدينة يقابل البلاستيدات الخضراء فى الخلية ؟ .... 
( مجلس إدارة المدينة - مصنع الغذاء - محطة توليد الكهرباء) 
4- مركز التحكم الرئيسى فى الخلية هو ....................... . ( النواة - جهازجولجى - السيتوبلازم ) 
(ب) علل: يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. 


1- تنشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى وجود الغشاء الخلوى والسيتوبلازم. 
2- الخلية وحدة بناء الكائن الحى. 

3- تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر فى الخلية. 

4- يتحكم الجدارالخلوى فى المواد الداخلة والخارجة من الخلية. 


ال ص n‏ 
ب ی ی ا 


(ب) ماذا يحدث عند عدم احتواء الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء؟ 


© (1)أكمل العبارات الآنية بمآيناسبها من هة الكامات. 


(الشبكة الإندوبلازمية - البلاستيدات الخضراء - أصغرمن -السيتوبلازم - أكبرمن) 
1- يعرف السائل الهلامى الذى تسبح فيه مكونات الخلية باسم 


2- حجم الفجوة العصارية فى الخلية النباتية .»هق حجمها فى الخلية الحيوانية. 
ھا فى جمع ونقل البروتينات داخل الخلية. 
4- توجد .......... فى الخلية النباتية ولا توجد فى الخلية الحيوانية. 


(ب) تعرف على الشكل المقايلء واكتب البيانات. 


الشكل يمثل . 
1 
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)١( ©((‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (0) أمام العبارات الآتية: 


1- تحتوى جميع الخلايا على نواة. 3 £ 
2- تتميزالخلايا المختلفة فى الكائنات عديدة الخلايا بأن لها نفس التركيب. ¥ 5 
3- تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا. ) ( 
4- تحدث عملية الانقسام الخلوى فى الميتوكوندريا. 3“ + 
(ب) ما المقصود بالخلية؟ 
)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 
1- تتميزالخلية النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود ... ...و 
2-يقوم بتحضير وتغليف المواد داخل الخلية بيئما تقوم .. ....... بتخزين الفضلات. 
3- تنقسم الكائنات الحية إلى كائنات ٠...‏ الخلية وكائنات ................... الخلايا. 
4- تحتوى يعض الحيوانات على تراكيب تحافظ على ثككلها مثل ...و ...التى تجعلها لاتحتاج 
إلى جدارخلوى. 
(ب) علل: وجود جدارخلوى فى الخلية النباتية. 
)١( ©(‏ تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 1 
(i)‏ (ب) 
| 1- مجموعة من الخاديا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة 1 0 ) السيتوبلازم | 
| 2- استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام 0 ) جهازجولجى 1 1 
| 3- سائل تسبح فيه مكونات الخلية )الشبكة الإندوبلازمية_ . ا 
| 4- مسئولة عن جمع ونقل البروتينات 5 ) التنفس الخلوى 3 
| |د )ابع ا 


(ب) تعرف على الشكلء واكتب البيانات: 
الشكل يمثل 

ت 

-2 

-3 


-4 
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بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 
٠‏ تصميم نموذج يوضح العلاقة بين الخلاياء والأنسجة, والأعضاءء وأجهزة الجسم. 


ه وصف عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم لتوضيح مساهمتها فى الوظيفة العامة للجسم. 
ه جمع الأدلة التى توضح أن جهازالإخراج هو مثال على تناغم عمل أجهزة الجسم المختلفة. 


« الاستدلال على أن الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معّاء وکل جهازيتكون من | 
مجموعات من الخلايا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 
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نشتاط 1 © هل تستطيع الشرح؟ 


2 فد 8 


٠‏ ربماتکون قد مررت بمواقف كانت مشاعرالتوترهى المسيطرة عليك مثل التوتربش أن إجراء اختبارأوعمل عرض تقديمى 
أمام زملائك فى الفصل. 
* ما الذى يحدث داخل جسمك عندما تشعربالتوترة 


[ ) يزداد عدد نبضات قلبك ) يبدأ جسمك فى التعرق ز_) لاتشعربالخوف 


6 


ترء وتأثيرذلك فى أداء أجهزة جسمك كنظام متكامل. 


كيف تعمل أجهزة الجسم مغا فى نظام مثكامل 
٠‏ انظرإلى الصورالتالية وفكرفى رد فعل جسمك عند شعورك با 


0 
1 2 


كا 


عندما تشعر بالتوتر يحدث لجسمك بعض الأعراض. مثل, 


تتسارع نبضات (ضربات) قلبك ويقشعرجسمك وتبدأ فى التعرق وقد تشعر بألم فى معدتك. 


كيف يعمل جسم الإنسان كنظام متكامل عند الشعور بالتوتر ع 
٠‏ تعمل أجهزة الجسم معًا كنظام متكامل لأداء وظائف مختلفة مثل: ,7 
5 الجهاز العصبى: يستقبل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم مثل العين ويقوم المخ بارسال الاستجابات المناسية لها. 
5 الجهازالتنفسى: يزيد من عدد مرات التنفس للحصول على مزيد من الأكسجين. 
5 الجهازالدورى:يقوم القلب بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم. 
- الجهاز العضلى: يتكون من العضلات اللازمة للحركة. 


© 
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نشاط 2 


الاستجابة للخطر 


*» تعلمت فى دراستك السابقة استجابة بعض الحيوانات عند 
الإحساس بخط مثل استجابة حيوان اليريوع القافزعند الشعور 
باقتراب ثعبان منه. وبالمثل فإن أجهزة الجسم المختلفة فى 
الإنسان تعمل معا عند التعرض للمواقف الخطيرة مثل التصادم 
أوالسقوط من مكان مرتفع . 


65 الاستجابة الحسية 


> المخطط التالى يوضح كيفية عمل أجهزة الجسم معًا عند التعرض للمواقق الخطرة مثل السقوط من على دراجة : 


9 ا وت اج رسال إلى اتخ ا السب | 
عبرشبكة من الأعصاب. 


| يقوم المخ بمعالجة هذه الرسائل وإرسال إشارة لبدء الاستجابة لهذا‎ + ٠ 
1 التهديد.‎ << 


| هلك العضلات (الجهازالعضلى) طاقة فى عملية الانقباض مما ' 
يجعل جسمى يتحرك لمواجهة الخطرأو الهروب منه. 


للحصول على الطاقة. 


5 اكتب اسم العضو والجهاز المسئول عما يأتى: 
العضو الجهاز 


1- ترجمة الرسائل من أعضاء الجسم 
وإرسال إشارة لبدء الاستجابة 
الحسية عند التعرض لتهديد ما. 


2- ضح المزيد من الدم إلى العضلات 
للحصول على الطاقة. 


© 
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ووو اص 


ما الذى تعرفه عن الجسم كنظام؟ 


* عند الشعوربالتوترأو التعرض لموقف خطيرفإن أجهزة الجسم e‏ 
[_) تعمل معًّافى نظام متكامل (_) يعمل كل جهازيشكل منفصل عن الآخر 


[1 6ح أجهزة الجسم 

٠.‏ الجهازالعصبى هو جهازمن بين العديد من أجهزة جسم الإنسان المختلفة. 

05 يعتمد الجهازالعصبى على وظائف باقى أجهزة الجسم المختلفة لكى يعملء ٠‏ فمثاا تحتاج الخلايا العصبية إلى العناصر الغذانية 
لأداء وظيفتها ظيفتهاء والتى تنتقل إليها عن طريق الجهاز الدورى. 

: الجهاز الحضمى 

ا يقوم بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصرغذائية بسيطة تستفيد 


منها خلايا الجسم. 


8 
لر 
و 


: الجهاز الدورى 
يم القلب بضخ الدم المحمل بالأكسجين والعناصرالغذائية إلى 
خلايا الجسم. 


يعتمد أداء وظي کو لجان واه ماو عل از الع لقع ی 
إلى عضّلات القلب. 


5 ما رمشاں تفاعل أجهزة الجسم معا عند حركة الذراع. 
. تتاب حركة الذراع لرفع كوب من الماء العديد من عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم المختلفة , كما يوضحها المخطط التالى: 
5 قف العيناة رمک الكوب على الطاولة. = 


34 


ا « قوم المع يتشنيق اران اللازمة روسان لیات ا ا ا 


| + يقوم اقاب بضع المزيد من ادم لتغذية العضلات اة احركة. 


. تنقيض العضلات الموجودة فى الذراع لتتحرك نحو کوب الماء. 
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تركيب الأنظمة الحية 


0 الأعضاء 


. معظم الكائنات الحية عديدة الخلايا تتكون من أجزاء متعددة لها تراكيب مختلفة‎ ٠ 


رغم أن الخلايا تشترك جميعها فى أشياء محددة إلا أته يوجد منها العديد من الأشكال والأحجام. 


کمشاں الخلايا العضلية 
خلايا العضلات توجد على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة وتكون قادرة على 
اختزان وإطلاق الطاقة بسرعة. 
05 لاتعمل خلايا العضلات بمفردهاء فحجم الخلية العضلية صغير للغاية: ويجب أن 
تعمل مع مئات الآلاف من الخلايا الأخرى لتكون فعالة. 


. مات ااا المتشابهة فى جميع أجزاء الجسم تعمل معًا لُشكل النسيج‎ e 


© النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة. 

(©6 من النسيج إلى العضو 

` تتجمع الخلايا العضلية معًا لتكوين أنسجة: حيث تنتظم فى حزم لتشكل العضلات‎ ٠. 
يتكون العضو من مجموعة من الأنسجة التى تؤدى وظيفة محددة فى الجسم.‎ . 

© العضو مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 


٠‏ يؤدى كل عضو داخل أجهزة | الجسم وظيفة محددة ضرورية للحياة. 


رین مدي 


عاخن لهب ول عون 
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٭ يحتوى الجسم على العديد من الأعضاء؛ حيث تعمل معظم هذه الأعضاء كجزء من جهازأكبر مترابط . 
. كل جهازعبارة عن مجموعة من الأعضاء التى تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم. 

هال الجهاز العضلى الهيكلى. 
* يتكون هذا الجهازمن العظام ء والعضلات. والأربطة , والأوتان والغضاريف. 


١‏ كل عضومن هذه الأعضاء مسئول عن دوره المحدد, الذى يساعد على نجاح الجهاز (النظام) فى أداء وظيفته. 


© الجهاز مجموعة من الأعضاء التى تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم . 


. لايوجد جهاز واحد فى الجسم يمكنه العمل بمغرده للحفاظ على الحياة. فالعديد من المهام البسيطة التى تؤديها يوميًا تتطلب 
أجهزة عديدة للعمل معًا فى نفس الوقت. 


+ فمثلد عندما تلعب كرة القدم فإن ذلك يتطلب التعاون بين الجهازالتنفسى والجهاز الدورى والجهاز العصبى والجهاز العضلى 
الهيكلى وجهاز الإخراج. 
* المخطط التالى يوضح تركيب جسم الكائن الحى: 


(سسس) 2 اس 9 امعد 5 5 


© 
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ست زا 


حركة العضلات 


+ لأداء بعض الحركات البسيطة مثل رفع كوب ماء من فوق المنضدة: ما أجهزة جسم الإنسان التى تعمل ما لأداء هذه المهمة؟ 
( ) العصبى والدوری [_) العصبى والعضلى الهيكلى (_) العصبى والدورى والعضلى الهيكلى 


كيفية ثنى الذراع 


# تتحرك الذراع عند انقباض العضلات الهيكلية وانبساطها. 


الشكل التالى يوضح كيفية ثنى ذراعك: 
© ضم قبضة يدك. 
© ائنٍ مرفقك. 

الساعد٠...‏ 
© ارفع قبضتك نحو کتفك. 
0© تحسس بيدك الأخرى حركة عضلات ذراعك أثناء تكرارهذه الحركة. 


المرف 


٠‏ تحرك العضلات الهيكلية عظام الجسم عند انقباض هذه العضلات, أو تقليص وتقليل طولها. 
٠‏ حركة عظام الأصابع والساقين والذراعين وكل أجزاء الجسم الأخرى تتم بسبب عملية انقباض وانبساط العضلات الهيكلية. 
٠‏ تبذل العضلة جهدًا عند انقباضهاء ويعمل انقباض العضلات على تحريك العظام فى اتجاه واحد فقط. 


ماذا يحدث عند انقباض العضلة الأمامية وانبساط العضلة الخلفية 


يتحرك الساعد إلى أعلى ويقترب الذراع من الجسم. 


2 
ماذا يحدث عندما تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية / "© ) 


يتحرك الساعد إلى أسفل ويبتعد الذراع عن الجسم. 


اقش مع زملانك: أمثلة لعضلات أخرى فى جسمك وكيفية تحركها. 
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© اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: ا 
0 1- تشكل العضلات والعظام معًا الجهاز 5 (العصبى المركزى - العضلى الهيكلى - التنقسى) أ 
ا 2- مجموعة الخلايا المتشابهة تشكل معًا : (النسيج - العضو- الجهان أ 
ا 3- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف 2 (قُصَيرة - مقويلة د دهتية) ! 
ا 4- يقوم.. بضخ المزيد من الدم إلى العضلات. (المخ - القلب اهيدا 
١‏ علد الشعورهالتوترؤإن الهنة تحسم تعمل س لقن نظام متعامل يكل طبيعن - يقبكل متقزن أ 


(9© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


ا 1- يتحرك الذراع ننيجة انقباض وانبساط العضلات. 2 
٠ |‏ 2-الجهازعبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم. ) 
ا 3- تعمل أجهزة الجسم المختلفة فى تكامل مَعًا عند التعرض للمواقف الخطيرة. ) 


4- تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات. 2 


© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(العضلات - المخ - العظام - كبير- صغير - الطاقة) 


ا 1- انقياض . يعمل على تحريك العظام فى اتجاه واحد . 

أ 2- حجم الخلية العضلية ....... للغايةء ويجب أن تعمل مع مئات الآلاف من الخلايا الأخرى. 
3- الخلايا العضلية قادرة على اختزان وإطلاق..................... بسرعة. 
4- يقوم........... بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. 


© أجب عما يلى: ١‏ 


1- اذكرمكونات الجهاز العضلى الهيكلى. 


ا از العم فى عمل ملی وظائف بای چون الجسم «الأكرمغالين اكمهزة. 


قرت ات و 


© استخرج الكلمة المختلفة: 
- العظام - العضلات - الأوتار- الرنتان. 
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ETIETTD‏ مسا 


عضلات قوية 


# تساعد العضلات الجسم على الحركة؛ فعندما تُديرراحة يدك لأعلى تنقبض إحدى العضلات وتنبسط الأخرى. 
* فى ضوء ذلك ما نوع العضلات التى تساعدك على تحريك راحة اليد؟ 
(_) عضلات إرادية ( ) عضلات لاإرادية 

* يتكون الجهاز العضلى فى جسم الإنسان من مئات العضلات. 

# يجب أن تنقبض العضلات وتنبسط لتسمح بالحركة. 


أنواء العضلات 
٭ تنقسم العضلات فى جسم الإنسان إلى نوعينء هما: العضلات الإرادية والعضلات اللإرادية. 


العضلات الإرادية 1 العضلات اللاإرادية 
عضلات يمكن التحكم فى حركتها. 
مثل: 


عضلات تتحرك تلقائيًًا ولايمكن التحكم فيها. 
َ مثل: 
العضلات الهيكلية. عضلة القلب 


(مثل :عضلات الذراع والرقبة) عضلة العين 
ada‏ العضلات اللاإرادية 


عضلة القلب 
» تنقبض وتنبسط دون توقف لضخ الدم المحمل بالأكسجين والعناصرالغذانية إلى جميع 
أخلايا الجسم. 


ضلة العين 
» ترمش عيناك عشرات المرات فى الدقيقة بدون تفكير, وعند إغلاق جفن العين 
٠‏ تحيط عضلات أخرى بمقلة العينين لتساعدك على تحريك عينك فى اتجاهات مختلفة . 


ما الطريقة التى تعمل بها كل العضلا 
تعمل جميع العضلات عن طريق الانقباض والانيساط. 

ما نوغ العضلات المسئولة عن ضخ القلب للدم / 
عضلات لاإرادية. 
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» يحتوى جسم الإنسان على ما يقرب من 600 عضلة من العضلات الهيكلية. 

٠‏ العضلات الهيكلية هى عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 

٭ يتطلب ثنى الكوع عضلتين مختلفتين تتحركان بشكل إرادى. 

58 الاق العضلات الإرادية 

© عضلات الذراع 73 3 

ه عندثنى الذراع تنقيض العضلة الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية» وعند فرد ا 7 ال 
ا و 3 


الذراع تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية. 


@ عضلات الرقبة 
٠‏ عندماترقع رأسك لأعلى أوتخفضها لأسفل تعمل عضلتان هامتان فى الرقبة فتنقبض إحداهما | 
أثناء رفع رأسك» وعندما تخفض رأسك لأسفل تنقبض الأخرى. 


© عضلات اليد | 
٠‏ عندما تديرراحة يدكَء تعمل عضلتان أساسيتان بشكل إرادى فى الساعد حيث | 
تنقبض إحداهما عندما تكون راحة يدك لأعلى. بينما تنقبض الأخرى عندما تدير ٠‏ 
يدك مرة أخرىء وراحة يدك إلى أسفل. | 


@ عضلات الخصر أ 5 
٠‏ توجد عضلات الخصر فى البطن على جانبى الجسم فعندما تدير خصرك لأحد الجائبينء | 
تنقبض العضلتان على هذا الجانب معًاء بينما تنبسط العضلتان على الجانب الآخر. 


كيف تعمل العضلتان معا عندما يقوم زوج من العضلات الهيكلية بعمل ما €( 
3 
تنقبض إحدى العضلتين: و تنبسط العضلة الأخرى. 
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G9‏ سس 


+ عندها ترى عيناك خطرًا ما فإنها ترسل إشارة إلى...... 
( ) القلب ( )المخ ( ) الأرجل 
+ عند إحساسك بهذا الخطروشعورك بالتوترفإن ضربات القلب ...... 


(_) تزداد ( )تقل )لاتتأثر 
0 ماذا يحدث عند التعرض لتهديد أو خطر ما؟ 


+ الجسم له ردود فعل حسية تجاه التوتر أو الخطر؛ فعند التعرض لتهديد 
أوخطرماء يستجيب الجسم بطريقتين؛ هما الاستعداد لمواجهة هذا التهديد 
أوالهروب منه. (الاستجاية بالمواجهة أوالهروب). 


+ عندما ترى عيناك الخطرفإنها ترسل إشارة إلى المخ عبرالأعصاب» فيرسل المخ 
إشارات إلى جسمك للاستعداد للاستجابة لهذا الخطر, 


دور أجهزة الجسم المختلفة عند الاستجابة للخطر 


ETTEN‏ ل 
٠ |‏ يتحكم جهازالغدد الصماء فى الاستجابة للخطر 

| + يتكون هذا الجهاز من أعضاء خاصة فى الجسم تعرف بالغدد الصماء. 
ا « وظيقة جهازالغدد الصماء: 


- إفرازمواد كيميائية تعرف بالهرمونات, التى تساعد الجسم على أداء وظائف معينة مثل الاستعداد للاستجابة . 


- يحافظ هذا الجهازعلى درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 


ر ١‏ تنتقل الهرمونات التى يفرزها جهاز الغدد الصماء إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الجهازالدورى . 


ع عد 

للاطلاع فقط: 

. تعتبرالغدة النخامية الموجودة أسفل المخ هى الغدة الرئيسية حيث تقوم بإفرازهرمونات تنشط الغدد الصماء الأخرى مثل 
غدة البنكرياس. 
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١‏ 2. الجهاز الدوري) 
* يتكون الجهازالدورى من: 
© عضلة القلب © الدم 69 الأوعية الدموية وتشمل: الشرايين - الأوردة - الشعيرات الدموية 


1 # تسمح الأوعية الدموية يتدفق الدم عبرالجسم. 

ر وظيفة الجهاز الدورق: 

| .* ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع 

| أجزاء الجسم. 

| مادور الجهاز الدورى عندما يواجه الجسم خطرًا ما؟ 

ا * تتسارع ضربات القلب» وعندما يزيد معدل سرعة ضربات 
القلب فإنه يضخ الدم إلى العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى. 
ويزداد ضغط الدم. 


أ 3. الجهاز التنفسى 
1 * الجهازالتنفسى: هو نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. 
| * يتكون الجهازالتنفسى من: الأنف والقصبة الهوائية والرئتين. 
| » يعتمد الجهازالدورى فى أداء وظيفته على الرتتين. 
* تعتبرالرئة هى العضو الأساسى فى الجهاز التنفسى. 
* تحصل الرئتان على غازالأكسجين وتطلقان غازثانى أكسيد الكربون كجزء من عملية التنفس والدوران. 


أثناء عملية الشهيق أثناء عملية الزفير 
تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ٠‏ تنبسط عضلة الحجاب 
ا 5 
وتتحرك لأسفل. وتسحب الحاجز وتتحرك لأعلى 


ff ff 


الرئتان الهواء الجوى. ويخرج الهواء من الرئتين. 


الحجاب الحاجز 


| ينقل مجرى الدم الأكسجين من الرئتين إلى جميع أعضاء وأنسجة الجسم. 


٠‏ أثناء استجابة المواجهة أوالهروب تزداد سرعة التنفس وتتسارع ضربات القلب ليزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين 
إلى العضلات والمخ لتستعد أجهزة الجسم للاستجابة وتصبح جاهرًا للتصرف عند التعرض لضغوط. 
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ا 1- من العضلات الإرادية التى يمكن التحكم فى حركتها ا 

أ (١)العضلة‏ القلبية ١‏ (ب)عضلةالعين ٠‏ (ج)عضلاتالذراع (د)عضلاتالمعدة ا 

ا 2- تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تعرف ب ا 

أ )١(‏ البروتينات لاب)الهرموتات رج النشويات (د ) الشعيرات الدموية ا 

3- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة فإن إحدى هاتين العضلتين تنقبض والأخرى | 

(۱) تنقبض مثلها (ب) لاتتحرك (ج) تنبسط ( د ) لاتحتاج إلى طاقة ا 

4- عندما يواجه الجسم خطرًا ماء فإن معدل سرعة ضربات القلب ا 

(۱) يزداد (ب) يقل (ج) لايتغير (د) يتوقف ا 

5- ينقل الدم...................... إلى جميع أجزاء الجسم ا 

أ (۱) الغازات (ب) الهرمونات (ج) العناصرالغذائية (د)جميعماسبق ا 
© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 

ا 0000018 العضو الرئيسى فى الجهازالتنفسى . (الرئة - الكلية أ 

2- عضلة الحجاب الحاجز.... ....... أثناء عملية الشهيق. (تنقبض لأسفل - تئبسط لأعلي) ا 

3- تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق : (الجهاز الدورى - جهاز الغدد الصماء) ا 

4- لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم فإن عضلة القلب عش (تنقبض فقط - تنقبض وتنيسط) ا 

5- عضلة العين من العضلات .......... 5 (الإرادية - اللاإرادية) ا 


© اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 


1- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها. 1 

2- مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة . ) 5 

3- تشمل الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية والتى تسمح بتدفق الدم عبرالجسم. 5 aE‏ 

4- نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. لاسي سسسب 
© ادرس الشكل المقابلء ثم أجب: 


1 - ما اسم الجهازالذى يمثله الشكل؟ 5 
2 - ما الدورالذى يقوم به الجهازالموضح بالشكل عند الشعوريالتوتر أو مواجهة خطرما؟ 
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س8 ردي 


ا )@( الحصول على الطاقة 


1ı @‏ الحصول على الطاقة 


5 تعمل العديد من أجهزة الجسم معًا لضمان أداء وظائف الجسم بشكل صحيح. ولذا تحتاج هذه الأجهزة إلى الطاقة لكى تعمل. 

٠‏ تتمثل هذه الطاقة فى الغذاء الذى نأكله. حيث يحتوى الغذاء على العناصر الغذائية المختلفة والتى تشمل الكربوهيدرات 
والدهون والبروتينات. 

٠‏ يجب تحويل هذه العناصرالغذائية المعقدة إلى مواد أبسط قبل أن تستخد مها 
خلايا الجسم ويتم ذلك من خلال الجهازالهضمى. 

٠‏ وظيقة الجهازالهضمى : هضم الطعام وتحويله إلى عناصرغذائية يستخدمها 
الجسم فى إمداده بالطاقة ومساعدته على النمو. 


٠‏ تستخدم بعض العناصر الغذائية داخل الخلايا فى عملية التنفس الخلوى. 


(@@ عمدية لهضم 


الجهازالهضمى: هو الجهازالمسئول عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى مواد أبسط يستفيد منها الجسم. 
٠‏ الشكل التالى يوضح تركيب الجهازالهضمى فى الإنسان: 


البلعوم ‏ سسس س ١‏ القم 
الغدد اللعابية 
المرفع ‏ مدعب 
3 الكيد 
المعدة الحويصلة الصفراوية 
0 
سس اران 
الأمعاء الدقيقة 
الأمعاء الغليظة سب..... 597 
المستقيم - a‏ 


عمسو جه بوي د 06411106111101 


مزاحل عملية الههضم 


© داخل الفم 
+ تبدأ عملية الهضم يمجرد دخول الطعام إلى الفم. 
+ تتحرك عضلات الفك لتساعد الأسنان على مضغ الطعام وتفتيته وزيادة مساحة سطحه 
» تفرزالغدد اللعابية مواد كيميائية ت) تساعد على تفتيت الطعام وهضمه. 
+ يمتزج اللعاب الذى يحتوى على أنزيمات مع الطعام فتبدأ عملية التفكك الكيميائى للطعام. 


# تدقع العضلات الطعام إلى المرىء باتجاه المعدة. 


© داخل المعدة 
+ الحركة التموجية المستمرة للمعدة» وإقرازالسوائل الهاضمة من المعدة (الحمض والأنزيمات) تؤدى إلى المزيد 
من تفكيك الطعام. 
تساعد الأنزيمات الأخرى التى يقرزها البنكرياس والحويصلة الصفراوية على التفكك الكيميائى للطعام بمجرد انتقاله إلى 
الأمعاء الدقيقة. 


© داخل الآمعاء الدقيقة 


» يبدأامتصاص العناصرالغذائية فى الأمعاء الد تنتقل هذه العناصرمن الجهازالهضمى وصولًا إلى الدم عن طريق 


الشعيرات الدموية الموجودة قى جدارالأمعاء الدقيقة. 
+ الطعام الذى لم يتم هضمه أوامتصاصه ينتقل إلى الأمعاء الغليظة التى تعرف أيضًا باسم القولون. 


© داخل الأمعاء الغليظة 
. الطعام غير المهضوم الموجود فى الأمعاء الغليظة يكون فى صورة مزيج شبه سائل. 
05 تُعيد الأمعاء الغليظة امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين فضلات الطعام التى يطلق عليها البراز. 
3 يُطلق على الجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة اسم المستقيم الذى يخرن البرازقبل أن يتم إخراجه من الجسم. 

يتخلص الجسم من فضلات الطعام من خلال فتحة عضلية فى نهاية المستقيم تسمى فتحة الشرج. 


9 يقرزجهازالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى الأنزيمات التى تساعد على هضم الطعام مثل الأنزيمات التى تفرزها غدة 
البنكرياس للمساعدة على التفكك الكيميائى للطعام. 


[(©ى نقل العناصر الغذائية 


٠‏ تنتقل العناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم المختلفة عن طريق الجهازالدورف. 
+ بعض هذه العناصرالغذائية يتم استخدامها على الفور والباقى يتم تخزينه فمثلا: 


- يمكن للكبد والعضلات تخزين سكرالجلوكوز ءوتحويله إلى مادة r‏ 
مخصصة لتخزين الطاقة تسمى الجليكوجين (النشا الحيوانى). 


- يتم توظيف هذه الطاقة المختزنة عند التعرض لموقف فيه استجابة 
المواجهة أوالهروب. 
- يمكن للكبد والعضلات بعد ذلك إطلاق سكرالجلوكوزعند الحاجة إليه. 


فى صوزةٌ دهون- © 


البتكرياس 


ف ج دموى 


- بعض العناصرالغذائية الأخرى 
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. يعض العمليات التى تحدث داخل أجسامنا ينتج عنها مواد ضارة أوفضلات يمكن التخلص منها عن طريق عملية. 


( ) الهضم () الإخراج 
. فى رأيك: أى الأعضاء التالية يمكن أن تُخلص الجسم من المواد الضارة ‏ : 


([_) البنكرياس () الجلد 
عملية الإخراج 


* معظم العمليات الحيوية التى تحدث داخل الجسم ينتج عنها فضلات. 
# تعتبرعملية إخراج الفضلات من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم. 


© الإخراق عملية طرد الفضلات من الجسم عبرأحد أغشيته. 

١‏ يجمع جهازالإخراج الفضلات التى أنتجتها الخلايا ويقوم بطردها إلى خارج الجسم. 
© جهاز الإخراج الجهازالمسئول عن تخزين القضلاث والتخلص منها. 

٠‏ إذا لم يتخلص الجسم من الفضلات فستصاب بالمرض. 


+ المخطط التالى يوضح الأعضاء والأجهزة المسئولة عن عملية الإخراج: 


الجلد 
6 


اه يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق من خلال مسام الجلد. 


© الجهاز التنفسى 
٠‏ يتخلص الجسم من غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال هواء الزفين 


© الجهاز البولى 
٠‏ ينقى الدم من الفضلات الذائبة فى صورة بول. 


[ املحوظةا 


٠‏ لايشارك الجهازالهضمى فى عملية الإخراج. 
فى عملية الإخراج 
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(6]9 الجهاز البولی فى الإنسان . 


# يتكون الجهازالبولى فى الإنسان من مجموعة من الأعضاء يوضحها المخطط التالى: 


3 : 
الكليتان الحالبان المثانة البولية القناة البولية 
العيةاليسع -الكلية اليمت 
الحالب الأيسر الحالب الأيمن 
المثانة البولية 
القناة البولية 
الكلية الحالب المثانة البولية 
ه مسئولة عن تنظيف وتنقية الدم ٠‏ أنبوب رفيع ينقل البول من كل + يخزن بها البول لحين طرده 
باستمرارء بما يصل إلى 300 مرة كلية إلى المثانة البولية. خارج الجسم. 


فى اليوم . 


٠‏ الجهاز البولى الجهازالمسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم 
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الاسر سجكجوي 


كيف تؤدى الخلية وظيفتها 9 
م 


((© ينقل شريان كبيرالدم المحمل بالفضلات مثل اليوريا إلى كل كلية. 
© تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعير النفرونات الموجودة بداخل كل كلية. 


© النفرونات وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 


© تظل خلايا الدم والبروتينات داخل الجسم لأن حجمها كبير فلا تمرعبر النفرونات. 
© بعد اكتمال عملية الترشيح تصبح اليوريا والفضلات الأخرى والماء الزائد فى صورة بول. 
© ينقل الحالب البول من كل كلية إلى المثاتة البولية. 

© يتم تفريغ البول من المثانة عبر أنبوب يسمى القناة البولية. 


© التبول عملية طرد البول خارج الجسم. 


5 تعتبر اليوريا أحد أهم الفضلات التى تعمل الكلية على التخلص منها. 
٠‏ تتكون اليوريا من استهلاك (تفكك) البروتينات. 
٠‏ يساعد جهاز الإخراج فى الحفاظ على صحة الجسم بالتخلص من الفضلات. 


جسم الإنسان يشبه آلة تجرى عملية معالجة للطعام بطريقة رائعة وتحويله إلى عناصرغذائية للحصول على الطاقة 
اللازمة للنمو والبقاء على قيد الحياة. 


| كيف يتم تخليص الجسم من الفضلات 0 


| 
* ينثة الغذاء غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة التى تمتص منه السوائل» وتحوله إلى براز. يختزن المستقيم البرازإلى أن يتم 
طرده من فتحة الشرج. 
٠.‏ تخرج الفضلات أيضًا من الجسم عن طريق العرق والزفير. 
٠.‏ تنقى الكليتان فى الجهاز البولى الدم من الفضلات عن طريق الترشيح وإعادة الامتصاص. 


© 
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(0© اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: أ 
1- يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة 9 (المستقيم - اللفائفى - الأمعاء الدقيقة) | 

| 2-الطعام غيرالمهضوم الموجود فى الامعاء الغليظة يكون فى صورة ..... ا(صلية سائلة شه ساقلة 
3- العضو المسئول عن تنقية الدم باستمرارمن الفضلات هو. یج (البنكرياس - القلب - الكلية) | 


ا 4- الوحدات المجهرية التى تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين تعرف ي.. 


(الأنزيمات - النفروئات - البروتينات) 
5- يتم امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة فى جدار : 
(المعدة - الأمعاء الدقيقة - الأمعاء الغليظة) | 


© ضع علامة (”) أو علامة (6) أمام العبارات الآنية: 
1- يشارك الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى فى عملية الإخراج. 
2- تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم. 
3- يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز وتحويله إلى مادة أخرى تسمى جليكوجين . 
4- تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية فى المعدة. 
أ 5- الكلية هى العضوالرئيسى فى الجهاز البولى. 
© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود :)١(‏ 


کک کی ا پر 
الببيذ. ا ت رت 


(î)‏ (ب) 
1- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يتم من خلالها طرد قلات الطعام تسمى ............... | ١‏ )النفرونات 
2- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر.............. الموجودة بداخل كل كلية . |( )الشرج 
3- يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق عن طريق . ا( )الأكسجين 
4- يحتوى هواء الزفيرعلى غاز / ( )الجلد 
( )ثانى أكسيد الكريون 
© اذكر أهمية (وظيفة) كل من: : 


3-الجهاز الهضهى: 
2- المثانة البولية: 1 5-5 
3- الأمعاء الغليظة: 5 : 5 57 2 
© ادرس الشكل المقابل ثم أجب: 


1- ما اسم الجهازالموضح بالشكل؟ وو حم 
2- اكتب البيانات على الرسم. 2( و 
3- اذكروظيفة العضو المشارإليه بالرقم (1). زو 
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البحث العملى: التخلص من الفضلات 
ابحث كعالم 


. لقد تعلمت أن الكلى هى جهازتنقية الدم من الفضلات لذا يصمم المهندسون أجهزة للمرضى الذين يعانون من قصورفى أداء الكلى. 
# .تقوم هذه الأجهزة بتنقية الدم للتخلص من الفضلات. 

. أهمية تنقية الدم: التخلص من الفضلات والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الجسم. 

5 للتعرف على كيفية تنقية الكلية للدم من الفضلات نجرى التجربة التالية: 


تجربة تصميم نموذج يوضح وظيفة الكليت لكديتين ) 


الأدوات: عدد من أوراق الترشيح على شكل قمع أو مناشف ورقية - دياسة ودبابيس دياسة - وعاء كبيرشفاف 
أودورق ماء - 30 جم ملح- 15 جم فاصوليا حمراء - 15 جم أرز- ماء - قمع (اختيارى) 


تقوم كل مجموعة من التلاميذ بعمل تصميم لنمو ضح 
عمل الكلية الحقيقية بمساعدة المعلم. 


g‏ من المتوقع أن يكون النموذج المثالى الذى صممه التلاميذ 
يحتوى على فاصوليا حمراء لتمثيل خلايا الدم» والأرزلتمثيل 
البروتينات والملح لتمثيل اليوريا. يمكن استخدام مرشح 
القهوة (أو المنشفة الورقية) لتمثيل الغشاء الداخلى 
للنفرون, واحتواء هذه المواد بداخله. 


o ERE 


يوضع القمع فى دورق ويمررالماء من خلال المرشح إلى 
الدورق أسفله. 


[[© يمكن تثبيت المرشح فى وعاء من الماء لعرض كيفية مرور 


الجزيئات الصغيرة عبرالغشاء من الدم (داخل مرشح 
القهوة) ثم إلى البول (الماء فى الوعاء أو الدورق). 


3 يسمح المرشح بمرورالماء والأجزاء الصغيرة مثل الملح ولا يسمح بمرور الأجزاء الكبيرة مثل 
“- الفاصولياوالأرز 


9 الاستنتاد ©) * تعمل الكُلية كجهازترشيح للدم؛ حيث تعمل على إزالة الفضلات منه مثل الأملاح والجلوكوز فى 
صورة بول أما الفضلات ذات الحجم الكبيرمثل البروتينات وكرات الدم فلا تم رعبر الغشاء الداخلى 
لتفرونات الكلية. 
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واد اليا 


2 تسد 


3 نود نعلت أن اجه الجسم يجب أن تعمل مقاللحفاظ على صحتلكء وان سكل جنهازفى الجسم يعته د على أدا يا 
أجهزة الجسم الأخرى. 

. نا حدث قصورقى أداء أحد أجهزة الجسم فإن ذلك سيؤثر سلب على أداء الأجهزة الأخرى» 

© الحصول على الطاقة 

.. راجع الخطوات المختلقة التى يقوم بها جسمك ليحصل على العناصرالغذائية والطاقة من الغذاء الذى تتناوله . 


(الجهاز الهضمى - الجهازالعضلى - جهازالإخراج - الجهازالدورى - جهاز الغدد الصماء) 
العملية الجهاز المسئول عنها 


يتناول ث شخص قضمة من الغذاء ويمضغها إلى قطع 
أصغرء عضلات الفك تجعلنا نمضغ الطعام. 


يفرزأئزيمات تمتزج بالغذاء للمساعدة على تفتته أكثر. 


تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام» وينتقل 
الطعام غيرالمهضوم إلى المستقيم. 


جمع الفضلات التى تنتجها الخلايا وإخراجها من الجسمء 
حيث تتم تنقيتها من خلال الكُلى. 


© فهم عملية الإخراج 
. اقرا كل جملة, ثم حدد الجملة التى تصف جهاز الإخراج: 
1 - يشمل جهازالإخراج كلد من المعدة: والبنكرياس» والأمعاء. 
2 - يتخلص جهاز الإخراج من الفضلات الناتجة عن حرق الغذاء. 
6 رمدم جهازالخراج الدم تنقل الاكسجين من الرئتين والغذاء من الجهازالهضمس وغنه إلى الج ۴ 
4 - يقوم جهازالإخراج بتفتيت وتحليل الغذاء لإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة. 


«ضع علامة (ي) أو علدمة () أمام العبارات الآنية: 
1- تبدأ عملية الهضم فى الفم. 
2- تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات فى صورة يول ٠‏ 
3 يجمع جهاز الإخراج الفضلات التى تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم. 
4- تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها. 


کا بكب ب ,+2 
و سه بك" شنم 


1 2 
نففسو حه ويا ب |1111۳ UdI1۱100‏ 


(E‏ راجة: الاستجابة للخطر 


٠.‏ دات بعد أن تملمت عن أجهزة الجسم المختلفة ودورها عند حذوث الاستجابة للخطر مكلك وصف وظيقة كل جهاز زد 
الشعوربالتوترأوالتعرض لخطرما. 


يعمد كل جهازفى عمله على باقى الأجهزة الأخرى للحفاظ على صحة الجسم والاستعداد عند دوك الاستجابة للخطر. 


22 ع 0 
| الُفسير العلمى المستند إلى أدلة 

٠.‏ تتفاعل الأجهزة فى أجسامنا معًا للقيام بالعمليات الحيوية الثى تحافظ على صحتنا وحياتنا. 

١‏ عند التعرض “موف خسان تستجيب العديد من أجهزة الجسم المختلفة.وتؤدى وظائفها لمساعدتنا على حمل رد فعل سروع. 

٠‏ عندما ترى عينى الخطر يرسل المخ إشارة إلى أجهزة الجسم لبدء استجابة المواجهة أوالهرب. 

١‏ يفرزجهازالغدد الصماء الهرمونات التى تجعل جسمى مستعدًا للقيام برد فعل. 

' يخفق قلبى بسرعة وتستنشق رئتاى هواء كثيرًا ليصل الأكسجين إلى أعضائى وجهازى العضلى. 

* تستعد عضلاتى للانقياض ؛ مما يساعد جسمى على الحركة والقدرة على مواجهة الخطراوالهرب 

٠.‏ لا بد من إمداد الجسم بالطاقة لبقا على قيد الحياة قتعم العديد من أجهزة الجسم ما سداد الجسم با 


| 8 مده على الطاقة:لابد من تثاول الخذء. حيث يقوم البجهازالقطتمى يتققيت الغا ليكون فى صورة متا تی 
الخلايا بالطاقة 


يقوم الجهازالدورى بنقل الأكسجين و العناصر الغذائية لكل أجزاء الجسم. 

| * الملل مغليقة جهازالإخراج فى التخلص من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيدية الى مداخل سراما 
١‏ تخرج الفضلات من أجسامنا فى صورة هواء الزفيروالعرق والبول. 

أ * تقوم الكليتان يدورهام لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
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الفهفمسو 


التطبيق العملن )5۲٤M(‏ تكنولوجيا علاجات مرض السكر 


+ تعلمنا خلال المفهوم أن وظيفة جهاز الغدد الصماء هى إفراز هرمونات لتنظيم 
العديد من العمليات الحيوية فى الجسم . 
+ من أمثلة الغدد الصماء فى جسم الإنسان غدة البنكرياس . 


@ 6 غدة البنكرياس 

۽ أحد الاضطرابات الشائعة التى تصيب جهازالغدد الصماء هو مرض السكر. 

+ عندما يُصاب الأشخاص بمرض السكر. فهذا يعنى عدم قدرة أجسامهم على 
إفرازالإنسولين بكمية كافية أواستخدامه. ولذلك,يظل السكرفى الدم مسببًا 
مشكلات كثيرة. 

+ البنكرياس هو العضو المسئول عن إفراز هرمون الأنسولين. 

إذا كان البنكرياس يؤدى وظيفته بطريقة صحيحة فهويُفرزالمقداراللازم من 
الأنسولين لتنظيم كميات السكرفى الدم. 

+ يُصاب الأشخاص بمرض السكربسبب قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته؛ لذا 
يجب على هؤلاء الأشخاص مراقبة مستويات السكرفى الدم عن طريق أجهزة 
قياس السكرالمنزلية» والحرص على عدم انخفاضها أوارتفاعها بشكل كبيرمن خلال متابعة حالة المرضى. 


مرض السكر اضطراب فى جهاز الغدد الصماء لدى بعض الأشخاص تتيجة عجز البنكرياس عن إفرازالأنسولين بكميات كافية . 


ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بمرض السكر ع« 

لا يستطيع الجسم إفرازهرمون الأنسولين بكميات كافية, أواستخدامه فيظل السكرفى الدم مسببًا مشكلات كثيرة. 
ماذا يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح . '© 
تحدث الإصابة بمرض السكر. 


التقنيات المستخدمة فى علا مرض السكر 


5 يجب أن يحقن مرضى السكرأنفسهم بجرعات منتظمة من الأنسولين عن طريق استخدام بعض التقينات مثل؛ 
1 مضخة الأنسولين ) 
1 ا 5 


| هی جهازيتصل بالجسم»يساعد مرضى السكرعلى التحكم فى مستوى السكر 
فى الدم عن طريق حقن الأنسولين بشكل تلقائى عند حاجة الجسم إليه. 


حه عو نبا ب UdIIIOUAQdIIIIE|‏ 


البنكرياس الصناعى 


* يعمل الباحثون الآن على ابتكاربنكرياس صناعى حتى لايحتاج 
مرضى السكرإلى توصيل مضخة أنسولين خارجية .بل سيكون 
البنكرياس الصناعى عضوًا داخليًا يضخ الأنسولين حسب 


حاجة الجسم. 


٠‏ يجب أن يحرص مرضى السكر على اتباع نظام غذائى صحىء وممارسة التمارينء ومتابعة الطبيب بصورة دورية. 


STEN تكد‎ 


[€ مجال العلوم: 
أسباب الإصابة بمرض السكر و المهن 
التى تساعد مرضى السكر على البقاء 
أصحاء. 


مجال التكنولوجيا: 
فكرفى طرق إبداعية ومبتكرة 
لتوظيف التكتولوجيا فى مساعدة 
الأشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات مثل مرض السكر. 
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۶ فی ضوء ذلك قم بالبحث 


فى المجالات الآتية: 


[€ مجال الهندسة: 
التعاون المشترك بين علماء الهندسة 
والطب لتصميم أجهزة طبية تخدم 
البشرية. 


مجال الرياضيات: 
مثّل بيانيًا بالأعمدة نسبة الأشخاص 
المصابين بمرض السكرفى مص ر خلال 
آخر10 سقوات. 


ات ليميا 
مزاجعة: الجسم كنظام 
3 الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معاء وكل جهازيتكون من مجموعات الخاديا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 
© النسيج: مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
© العضو: مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 
© الجهاز: مجموعة من الأعضاء التى تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم . 
٠‏ العضلات الهيكلية: هى العضلات التى تحرك عظام الجسم. 
٠‏ العضلات الإرادية: هى عضلات يمكن التحكم فى حركتهاء مثل عضلات الذراع . 
٠‏ العضلات اللاإرادية: هى عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيهاء مثل عضلة القلب. 
٠‏ الإخراج: عملية طرد الفضلات من الجسم عب رأحد أغشيته. 


٠‏ الثفرونات: وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم 


«٠‏ دور بعضا أعضاء الجسم فى التخلص من الفضلات: 
الكلية الجلد + الرئة 
ه مسئولة عن تئقية وترشيح الدم + التخلص من الماء والأملاح » تُخلص الجسم من غازثانى 
من الفضلات مثل اليوريا والماء الزائدة فى صورة عرق من خلال أكسيد الكربون من خلال هواء 
والأملاح الزائدة. مسام الجلد. الزفير. 


+ يتكون الجهازالعضلى الهيكلي فى جسم الإنسان من العظام: والعضلات, والأريطةء والأوتار والغضاريف. 


٠ 


دور العضلات فى عملية الهضم: 
ا ٠‏ تتحرك عضلات الفكين لتساعد الأسئان على مضغ الطعام وزيادة مساحة سطحه. 
٠‏ تدفع العضلات الطعام إلى المرىء باتجاه المعدة. 
٠‏ تساعد حركة عضلات المعدة على تفكيك الطعام. 


وظيفة جهاز الغدد الضماء 
- يقوم بإفرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجاية. 
يفرزآنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 3 


وظيفة الجهاز الدورى 
- ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم . 
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المغهوم الثاتى 


© تذكر #فعم #تطبيق © تحليل 
© اتر الإجابة الصحيحة: 


1- يحتوى جسم الإنسان على عضلات 


(١)إرادية‏ فقط (ب) لاإرادية فقط 
(ج) إرادية ولاإرادية ( د ) لا يحتوى على أى عضلات 
2- تعتبر الكليتان من أعضاء الجهاز. 
)١(‏ الهضمى (ب) التنقسى (ج) البولى (د )الدورى 
3- من العضلات الإرادية فى الجسم 
)١(‏ عضلات الرقبة (ب) العضلة القلبية (ج) عضلات المعدة (د)جميع ماسبق 


4- تفرزالهرمونات عند الشعور با لتوترأوعند مواجهة الخطرمن 
(١)الجهازالهضمى‏ (ب) الجهازالتنفسى ١‏ (ج)جهازالغدد الصماء (د)الجهازالدورى 


5- يقوم بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم عند حدوث الاستجابة الحسية. 
(١)القلب‏ (ب) المخ (ج) الرئتان ( د ) الحجاب الحاجز 
6- تقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. 
(١)المعدة‏ (ب) الكلية (ج) الأمعاء الغليظة (د ) المثانة البولية 
7- تفرز الأنزيمات لتزيد من عملية التفكك الكيميائى للطعام. 
١(‏ )الرئتان (ب) المعدة (ج) الأمعاء الغليظة ( د ) الكلية 
8- يمكن للكيد والعضلات تخزين سكر.. والاستفادة منه عند التعرض للمواقف الطارئة. 
(١)الفركتوز‏ (ب) السكروز (ج) الجلوكوز ( د ) لاتوجد إجابة صحيحة 
9- تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية فى جدار 
(1)المعدة (ب) الأمعاء الغليظة (ج) القم ( د ) الأمعاء الدقيقة 
0 الأوعية الدموية التى تسمح بتدفق الدم تشمل 
(١)الأوردة‏ (ب) الشرايين (ج) الشعيرات الدموية (د ) جميع ماسبق 
1- عند حدوث الاستجابة للخطرء فإن المسئول عن الاستعداد لهذه الاستجابة 8 
() الجهازالعصبى فقط (ب) الجهازالدورى فقط 
(ج) جهازالغدد الصماء فقط ( د ) أجهزة الجسم تعمل معًا فى نظام متكامل 
2- يزداد معدل سرعة ضربات القلب عند 
(١)النوم‏ (ب) مشاهدة التلفاز 
(ج) الاستجابة للمواجهة أوالهروب ( د ) جميع ما سبق 
3- تنبسط عضلة الحجاب الحاجزويخرج الهواء من الرئتين أثناء عملية 5 
(١)الهضم‏ (ب) الزفير (ج) الشهيق ( د )الإخراج 


9 
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4- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام 


(١)القم‏ (ب) الشرج (ج) المعدة ( د ) القئاة البولية 
15- أى مما يلى يعد ترتِيبًا لمكونات أجهزة الجسم من الأقل تعقيدًا إلى المكوئات الأكثرتعقيدًا؟ 
(۱) تسیچ خلية؛ عضو جهاز (ب) خلية: نسيج. عضو جهاز 
(ج) جهان عضو خليةء نسيج ( د ) عضو نسيجء خلية؛ جهاز 
6- يتكون الجهازالعضلى الهيكلى من... 
001507 (()العظام (ب) العضلات (ج) الأوثار ( د ) جميع ماسيق 


17-أى من الأجهزة التالية يضخ وينقل الدم: والغازات: والهرمونات, والعناصرالغذ ائية إلى كل أتحاء الجسم بسرعة أكبر 
أثناء استجابة المواجهة أوالهروب؟ 
)١(‏ الجهازالدورى (ب) الجهازالتنفسى 
(ج) جهازالغدد الصماء ( د ) الجهازالهضمى 
8- يستقبل ........ إشارات عصبية من أعضاء الجسم عند التعرض لخطرويقوم بإرسال استجاية لها 
)١(‏ القلب (ب) العين (ج) المخ ( د ) البتكرياس 


19- تساعد الأنزيمات التى يفرزها البتكرياس والحويصلة الصفراوية على 

)١(‏ زيادة سرعة تبضات القلب (ب) زيادة التفكك الكيميائى للطعام 

(ج) الاستعداد للاستجابة لمواجهة خطر ( د ) زيادة ترشيح وتنقية الدم من الفضلات 
0- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة؛ فإن إحدى هذه العضلات . ...م پیتما الأخرى 

3 | 


)١(‏ تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقبض - تنبسط 


(ج) تظل ثابتة - تنيسط ( د ) تظل ثاب 
1- كل مما يلى من المواد الإخراجية التى تنتجها خلايا الجسم عبر أغشيتها ما عدا 

(١)البول‏ (ب) البراز (ج) العرق ( د ) ثانى أكسيد الكربون 
2 ما هی النقروتات؟ 

)١(‏ أوعية تحتجزالبول قبل خروجه من الجسم 

(ب) المكان الذى يخرج منه اليول خارج الجسم 

(ج) الأعضاء المسئولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة 

( د ) وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم 
3- تعمل الرئة على إخراج .. من الجسم. 

)١(‏ الفضلات الصلبة (ب) الفضلات السائلة 

(ج) الفضلات الغازية (د) البراز 
4- كل ما يلى من العضلات الإرادية فى جسم الإنسان ماعدا 


)١(‏ عضلات الذراع (ب) عضلات العين (ج) عضلات الرقية ‏ (د)عضلاءتالخصر 
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N |‏ 
© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 
1- يتكون النسيج من مجموعة المتشابهة. 
2 يوم بتنسيق الحركات اللازمة وإرسههل التعليمات إلى العضلات. 
3- من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها 
4- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان 


5- يفرزجهازالغدد الصماء التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. 


6- عند الشعوربتهديد أو خطرما فإن معدل ضربات القلب 

7- الجهازالمسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات 

8- العضوالمسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا 

9- عندما تنقيض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراع: يتحرك الساعد إلى 
0- تنتقل الهرمونات إلى جميع أتحاء الجسم عن طريق 


1- تتكون اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم. 
2- أثناء عملية تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى. 
© 3- عضلة العين مثال لعضلة 


4- تتطلب حركة الذراع لرفع شىء ما التفاعل بين 


(الخلايا - الأعضاء) 

(القلب - المخ) 

(عضلات الخصر- العضلة القلبية) 
(الجلد - البنكرياس) 
(النفرونات - الهرمونات) 
(يقل - يزداد) 

(البولى - الدورى) 

(الكلية ‏ الأمعاء الغليظة) 
(أسفل - أعلى) 
(جهازالغدد الصماء - الجهازالدورى) 
(النشويات - البروتينات) 

(الشهيق - الزفير) 

(إرادية - لا إرادية) 


(العظام والعضلات فقط - أجهزة الجسم المختلفة) 


5- يفول أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. (الجهازالهضمى فقط - الجهاز الهضمى وجهازالغدد الصماء) 


16- مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم تسمى 


© ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآثية: 


1- جسم الإنسان عبارة عن نظام متكاملء يتكون من أجهزة تعمل معًا 
2- يخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة لحين التخلص مته. 
5 العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها . 
4- يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. 

5- لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج فى الجسم. 

6- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 

د ينقل الجهازالدورى الهرمونات فقط إلى جميع أتحاء الجسم. 

8- يقل معدل ضربات القلب عند الشعوربالتوترأو خطرها. 

9- لا يعتبرغازثانى أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 

0- تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. 

1- يعتمد الجهاز العصبى على وظائف باقى أجهزة الجسم لكى يعمل. 
2- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف قصيرة تعمل بمفردها. 
3- توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلاث. 
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ی ہے م 


(الجهاز- النسيج) 


چا کک چ يجهاد چ کا کک کے رکو کو جد 


ْ 
ٍ 


© اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآنية: 
1- عضلات يمكن التحكم فى حركتها مثل العضلات الهيكلية. 
2- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل العضلة القلبية. 
3- مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
4- مجموعة من الأنسجة تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. 
5- عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته. 
6- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزلة المواد الضارة من الجسم . 
7- الجهاز المسئول عن إفراز الهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة, 
8- الجهازالمسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم . 
9- العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 
0- عضو يقوم بتنفية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول . 
1- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام. 
2 الجهازالمسئول عن تخزين الفضلات والتخلص منها. 
3- الجهازالمسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم. 


4- جهازيتكون من: العظام. والعضلات: والأربطةء والأوتاره والغضاريف. 


(© أكمل العبارات الآتية: 


ون ١‏ عق ١‏ جع مقف عند ريدق حو اكرات" لك ابو كد يج حم 
ا 1 مياد جيه حي حي :چ کی اما کک ل يد 


1- يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على 

2- يقوم الجهاز ...ر بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة تستفيد منها خلايا الجسم 
3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 

4- يطلق على الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة والذى يخزن الفضلات للتخلص منها خارج الجسم. 

5- العضلات.. تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها مثل 

6- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر الموجودة بداخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
7- يقوم القلب بضغ الدم المحمل ب و إلى جميع خلايا الجسم. 

8- تعمل ... فى الجهازالبولى على تنقية الدم من الفضلات. 

9- تشمل الأوعية الدموية الأوردة و 5 والتى تسمح بتدفق الدم عبرالجسم. 

0- يرن البول فى ..... لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 

1- يعمل جهال.......- على تخزين الفضلات والتخلص منها. 

2- مرض السكرهو عبارة عن اضطراب فى جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز عن إنتاج الأنسولين بكميات كافية. 


3- يتجمع الطعام غير المهضوم فى الأمعاء 


© 
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لط ااا 
© اذكراتسيب المّلقى: 


1- العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. 


4- الا يعتبر البرازمن المواد الإخراجية بالرغم من أته من الفضلات. 


5ت أهمية جهازالغدد الصماء عند الشعوربالتوتر أو التعرض لتهديد خطر. 


© هوا یدگ عند .۹ 


1- انقباض وانبساط عضلة القلب. 


2# انقباض العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانبساط العضلة الخلفية. 
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3- التعرض لتهديد أو خطرما بالنسبة لضريات القلب. 


4- إصابة الإنسان يمرض السكر. 
)ا استخرج الكلمة المختلفة: 
1- الكليتان - المستقيم - الحالبان - المثانة البولية. 


51 الفم - المعدة - القصبة الهوائية - الأمعاء الدقيقة. 


3- الجلد - الكلية - القلب - الرئتان. 


4- عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلة المعدة - عضلة الحجاب الحاجز. 


5- القلب - الدم - الرئة - الأوعية الدموية. 
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© اذكرأهمية واحدة لكل من: 


1- العضلات الهيكلية. 


جلك م 5 


ag =‏ 59 
12 الأمهاة الْشْليظة ti,‏ ن 


كه ليش كريس ERE‏ 9 اس 7 


( اسئلة متنوعة: ........ E‏ 0 


1- اذكرمكونات الجهازالعضلى الهيكلى. 


2- صنف العضلات التالية إلى عضلات إرادية وعضلات لاإرادية: 


(عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلات الرقبة - عضلة العين - عضلات الخصر- عضلات الساق) 


- العضلات الإرادية ... 


د الفضلات الاإزافهة:.... ela‏ ا مالي جو او 3 
3- قارن بين: 
وجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 
التعريف 
مثال 


4- اكتب الحرف المقابل للجهاز المسئول عن العمليات التالية أمامها: 
(۱) جهازالإخراج (ب) جهازالغدد الصماء (ج) الجهازالعضلى الهيكلى 
1- يعمل . .................... على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2 - يعمل ............................ على تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم. 


3 - يعمل ...... ................ على انقياض الأنسجة وتحريك الجسم . 
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)١( ©‏ اختر الإجابة الصحيحة: 


1- العضلات................تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 

)١(‏ اللاإرادية (ب) الإرادية (ج) الثابتة (د) الارتدادية 
2- حركة عظام الأصابع والذراعين تتم بسيب ............ العضلات الهيكلية . 

(١)انقباض‏ (ب) انبساط (ج) انقباض وانبساط (د ) ثبات 
3- كل ممايلى من خصائص الخلايا العضلية ماعدا ...2 

)١(‏ توجد على شكل ألياف طويلة (ب) حجمها صغيرللغاية 

(ج) تتجمع معًا لتكوين أنسجة ( د ) غيرقادرة على اختزان وإطلاق الطاقة 
4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى 

)١(‏ ضخ الدم إلى أجزاء الجسم (ب) إفرازالهرمونات 

(+) تفتيت الطعام إلى جزيئات فى صورة عناصرغذائية يمتصها الجسم 

( د) التخلص من الفضلات 


(ب) اذكرالدورالذى تقوم به الأنزيمات خلال عملية الهضم. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يقوم الجهاز......... بضخ الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة. (التنفسى - الدورى) 
2- عندما ترى عيناك خطرًا ماء فإنها ترسل إشارة إلى .......... عبرالأعصاب. (المخ - القلب) 
8- يخزن الكبد والعضلات سكر............ للحصول على الطاقة عند الحاجة إليها. (الجلوكوز- الفركتوز) 
4- الوحدات المجهرية التى تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين هى r‏ (البروتينات - النفرونات) 
(ب) جهازالغدد الصماء يقوم بدورهام عند استجابة المواجهة أو الهروب. فما تفسيرك لذلك > 
)١( ©(‏ اخترمن العمود (ب) ما يناسب العمود (]), ١‏ 
(i)‏ (ب) 

1- يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم. 2 ( )المستقيم 

2- تخزين بقايا الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه مسو |2 ااك 

3- عضلات الذراع........ ( )المثانة البولية 

4- العضلة القلبية عع ااال د 3 )م الفعشلوتالإردية 


( )منالعضلات اللاإرادية 
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)١( @(‏ اختر الإجابة الصحيحة: 
1- ماالأجهزة الت 
)١(‏ الجهازالتنفسى. والجهاز الدورىء والجهاز الهضمى. 
(ب) الجهازالبولى» والجلد: والجهاز التنفسى. 
(ج) الجهازالدورىء والجلد. والجهاز العصبى. 
( د ) الجهازالعصبىء والجهازالتنفسى. والجهاز الهضمى. 
2- أى مما یلی ليس من مكونات الجهازالدورى؟ 
(١)القلب‏ (ب) القولون (ج) الأوعية الدموية (د) لاتوجد إجابة صحيحة 


تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 


3- يتكون كل جهازفى الجسم من مجموعة مختلفة من تعمل معًا لأداء وظائف معينة. 
(١)الخلايا‏ (ب)الأنسجة (ج) الأعضاء ( د )الأنزيمات 


50 كل مما يلى من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها ما عدا 5 
)١(‏ عضلات الرقبة (ب) عضلات الذراع (ج) عضلات العين (د) عضلات الساق 


(ب) ما اسم العضو الموضح بالشكل؟ وما وظيفته ؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (8) أمام العبارات الآنية: 


1- تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفرد عند حدوث الاستجابة للمواجهة أوالهروب. 
2- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق جهاز الغدد الصماء. 

3- يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 

4- يُصاب الإنسان بمرض السكربسبب قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته. 


وا بحر لجع يضم 
پٹ کا و ته 


(ب) ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(الأعضاء - النشويات - البروتينات - عرق - الخلايا - يقل Gls‏ 
1- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير 7 .... داخل خلايا الجسم. 
2- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم فى صورة 8 
3- عند الشعوربتوتر أو مواجهة خطرماء فإن معدل سرعة ضربات القلب 
4- يتكون النسيج من مجموعة المتشابهة معًا. 
(ب) من أنا...؟ 


-العضو المسئول عن إخراج الفضلات الغازية من الجسم. 0 ( 


- 
:/ تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 
مسح ووس واد تتح سكس © 
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* لعبة القطارالذى يتحرف فى مساردائرى لايمكنه إكمال دورة كاملة إذا انقطع 
المسارفى أى مكان من الدائرة. وبالمثلء لايممكن تدفق الكهرباء إلافى الدوائر 
الكهربية المتصلة . يستخدم المفتاح لفتح الدائرة وإغلاقها بحيث يمكن التحكم 
فى تدفق الكهرياء. 


٠.‏ فى رأيك: ماذا يحدث عند فتح الدائرة باستخدام المفتاح الكهربى؟ 


الدائرة الكهربية 


5 حتوى معظلم الأجمزة التى نستخدمها فى المنازل على متاح كهربى : حيث تتحكم المفاتيج الكهربية فى تنظيم تدفق الكهرياء 
داخل دوائرالجهان 


ه الداثرة الكهربية هى مسارمغاق تتدفق الكهرباء خلاله. 


5 تعمل الدائرة الكهربية كنخلام مغاق لنقل الطاقة الكهربية : حيث تعمل معًا كوحدة واحدة. 
* تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التى تعمل بالكهرباء عبر الأسلاك الكهربية. 
[املحوظطة 
٠‏ تعتبرالأعمدة الكهربية التى تحمل أسلاك الطاقة 
الجدران أمثلة على الدواثرالكهربية. 


الكهربية بين المدن والأسلاك داخل 


كيف تعد الدائرة الكهربية نظامًا CG‏ 


الدائرة الكهربية عبارة عن مسارتم إنشاؤه لتدفق 


الكهرباءء وتعمل مكوناتها كوحدة واحدة لأداء وظيفة 


محددة. 


مهسو جه بوي جد اك[ و واي اونا 


ةنون ليا 


)€( مشكلة المصباة الكهربن 


+ تعمل المصابيح الكهربية : كجميع الأجهزة الكهربية: من خلال تدفق الكهرياء داخلها. 
+ ماذا يحدث عند تلف أحد المصابيح الكهربية المتصلة فى المنزل؟ 
(_) تنطقئ باقى المصابيح (_) لاتتأثرباقى المصابيح 


66 طرق توصيل المصابيح الكهربية 


اي 57 1 7 ع FEE‏ 
توصيل المصابيح الكهربية على التوالى 1 توصيل المصابيخ الكهربية على التوازى 

» لكل مصباح كهربى دائرة كهربية خاصة به . 

٠‏ عند احتراق أوتلف مصباح واحد من سلسلة 
المصابيحء تظل باقى المصابيح قادرة على العمل. 


» تعمل جميع المصابيح الكهربية فى نظام متكامل. 1 
ه عند احتراق أوتلف مصباح واحدمن سلسلة المصابيح ٠‏ ا 
تصبح الدائرة مفتوحة ولا تعمل باقى المصابيح. 


6 


مهسو جه بوي د 06411109611101 


. تعد الجاذبية والمغناطيسية نوعًا من أنواع‎ ١ 
المادة ) القوى‎ )( 
تعتبرالجاذبية قوة معي من مما للأجسام فى اتجاه مركز الأرض.‎ ١ 


)سحب )فع 


# المغتاطيسية والجاذبية قوتان تؤثران على جميع المواد على سطح الأرض كل يوم : حيث تختلف هاتان القوتان عن القوى الأخرى 


التى درسناها من قبل فى عدم الحاجة إلى التلامس المباشربين الأجسام التى تتأثربهما. 


آلية عمل الجاذبية 
© الجاذبية هى قوة الجذب التى تؤثرعلى جميع الأجسام التى لها كتلة. 


٠.‏ الأرض لها كتلة كبيرة مقارنة بكل جسم موجود على سطحهاء ولذلك بے حو وت 
فهى تحافظ على ثبات الأشياء والإنسان على سطحها. كما أنها ا 5 
تجذب كافة الكائنات الموجودة على سطح الأرض أو بالقرب منها 
باتجاه مركزها. 

الإمشك عندما تقذف تفاحة فى الهواء إلى أعلىء قإنك سوف 

تلاحظ توقفها عند ارتفاع ما ثم تعود إلى الأرض وذلك 
بفعل قوة الجاذبية. 


يوج عاملان أاساسيان يؤتريان هوة الجاذبية وعم 


© المسافة ( فكلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض» قل تأثيرقوة الجاذيية). 


© الكتلة. 
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آلية عمل القوة المغناطيسية 


٠.‏ للمغناطيس حيزحوله يسمى المجال المغناطيسى تظهرفيه القوة المغناطيسيةءحيث 


تسمح هذه القوة للمغناطيس بجذب أوتنافرمواد معينة دون حدوث تلامس مباشر. 


ه المجال المغناطيسى حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 


٠.‏ تؤثرالقوة المغناطيسية فى أجسام معيئة فى مجالها المغناطيسى» وكما هوالحال مع الجا فإننا لاترى المجال المغناطيسى 
ولكننا نلاحظ آثاره فقط. 
5 أفضل طريقة لرؤية المجال المغناطيسى: هى السماح للمغناطيس بالتأئيرعلى كمية صغيرة من برادة الحديد. 


+ يعرف النمط التى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس بمخطط المجال المغناطيسى. 


لوعت 


٠‏ يصنع المغناطيس من الحديد أومن مواد أخرى. 


تجاذب 
0 قد يتجاذب المغناطيس أويتنافرمع مغناطيس آخر. 
٠‏ تستخدم المغناطيسات فى المحركات وأجهزة الكمبيوتر. هه مت 


٠‏ نشا القوة المغناطيسية بين مواد محددة فقط تسمى المواد 
المغناظيشية:أما المواد التى لا تنجذب للمغناطيس فتسمى 
المواد غير المغناطيسية . 


ماأوجه التشابه بين الجاذبية والمغناطيسية 
1 - كلتاهما من القوى. 
2 - كلتاهما تجذب الأجسام. 


3 - لا يُشترط أن تُلامسا الجسم للتأثيرفيه. 


ما أوجه الاختلاف بين الجاذبية والمغناطيسية 


الجاذبية قوة سحب فقط لأى جسم له كتلةء بينم القوة المغناطيسية قد تسبب ذا أوتنافراء فهى تجذب معادن محددة ف" 
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ا ((6 أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: أ 


1- تعمل الدائرة الكهربية كنظام ...... لنقل الطاقة الكهربية. (مغلق -مفتوح) | 
50 . فى تشغيل وإطفاء أضواء المصابيح. (المفاتيح - الأسلاك) | 
3- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على .......... تنطفئ ياقى المصابيح. (التوالى -الثوازى) 1 


4- تسحب الأرض الأجسام التى لها كثلة بفعل : (الجاذبية - المغناطيسية 
5- كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض : .. قوة جاذبية الأرض لها. (زادت- قلت 


ا © ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- ينتقل التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية عبر الأسلاك . 


2- يمكن توصيل سلاسل المصابيح الكهربية بطريقة واحدة فقط . 3 ,0 ا 
3- يجذب المغناطيس جميع المعادن. 0 ١‏ ا 
4- نستطيع رؤية المجال المغناطيسى ولا نرى تأثيره. 3 ا 
ا © اكتب المصطلح العلمى: ١‏ س gehe re‏ 
اك مسار مغاق تكدقق خلدله الكهرياء. Cena‏ ا 
2- الحيزالمحيط بالمغناطيس الذى تظهر خلاله قوته المغتاطيسية ) Cs‏ 
3- طريقة يتم فيها توصيل سلسلة من المصابيح الكهريية بحيث يكون لكل مصياح 
دائرة كهربية خاصة به. ERD‏ 
4- قوة الجذب التى تؤثرعلى جميع الأجسام التى لها كتلة. ا و 


(© بم تنسر..» 


1- تعد الدائرة الكهربية نظامًاء 


2- تحافظ الأرض على ثبات الأشياء والإتسان على سطحها. 


© ماذا يحدث عند...؟ 
» قذف كرة لأعلى بالنسية لقوة جذب الأرض لها 


شرح رأيك لوالديك ولاصدقائك يساعدهم على فهم وجهة نظرك. 
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ةين أ ا 


نشاط 4 البحث العملى: هل تنجذب؟ 


ابحث كعالم 


» أى من المواد الثالية تنجذب إلى المغتاطيس؟ 0 قطعة خشب. [ ) مسمارحديد. 


69 تأثير المغناطيس على بعض المواد 


» يؤثرشكل وحجم المغناطيس فى القوة المغناطيسية وتوزيع المجال المغناطيسى. 
# الآن سوف نقوم بإجراء تجربة لفهم تأثيرالمغناطيس على المواد التى يمكن أن تنجذب نحوه. 
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تجربة توضه تأثير المغناطيس على بعض المواد 04 
الأدوات: مغناطيسات بأحجام مختلفة - دبابيس من الصلب - مشابك ورقية - مساميرمن الصلب أو 
الحديد - ورق مقوى - نحاس - رقائق ألومنيوم - بلاستيك - مسطرة 


[[© باستخدام المغناطيسءالختبر «ينجذب كل من الدباييس 
المواد التى أحضرتها إذا كانت ا والمشابك الورقية والمسامير 
تنجذب للمغناطيس أم لا. ي إلى المغناطيس. بينما 
S3 a‏ النحاس ورقائق الألومني 
اسح S۸ ٠‏ السرم عد 
إلى تجلا 3 س5 للمفتاطيسن. 3 
»معظم المواد التى تنجذب 


إلى المغناطيس من المعادن. 


[© باستخدام المسطرة والمغناطيس* 
قم بوضع كل جسم من المواد 
المغناطيسية على حرف المسطرة 
عند 0 سم 


چ قرب المغناطيس يبسطء من 
المسافة التى ينجذب عندها 
الجسم إلى المغناطيسس. 
٠. FEQ‏ بعض المواد تنجد ب إلى المغثاطيس وتسمى مواد مغناطيسية. بينما مواد أخرى لاتنجذب إلى 
المغناطيس وتسمى مواد غير مغتاطيسية. 
0 جميع المواد المغناطيسية من المعادن» ولكن ليست كل المعادت تنجذب لح ر ا 
. تو قوة وحجم المغناطيس والمسافة بينه ويين الجسم فى قوة الجذب بين المغناطيس 


والمواد المغناطيسية . 
© 
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+ من موارد الطاقة المتجددة التى يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء 
(ر ] الشفس, انط 


فكرفى مصدرالكهرباء التى تستخدمها فى منزلك. 


* الطاقة لاتفنى ولاتستحدث من العدم. 
3# تعلمنا سابع أن معظم إنتاج العالم من الكهرباء يتم فى محطات الطاقة الكهربية من خللال استخدام التوريينات لتشغيل مولدات 
الكهرباء وذلك باستخدام الموارد المتجددة وغيرالمتجددة. 
© استخدام المغناطيس فى توليد الكهرباء 
# يتكون المولد من مغناطيس وأسلاك كهربية. 
5 تُستخدم المولدات فى تحويل الطاقة الميكانيكية (الحركية )إلى طاقة كهربية. 
* تنتج المولدات الكهرباء لإضاءة المنازل وتشغيل الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوترو الثلاجات. 

كيفية عمل المولد 

|| تحتاج المولدات إلى مصدر للطاقة الميكانيكية مثل تدفق المياه أو ا 


ا 1 ا تحريك الرياح للتوربينات» أو محرك احتراق داخلى. 


¦ تؤدى هذهالطاقة الميكانيكية إلى دوران المغناطيس. حيث تدور 
أ العديد من المغناطيسيات بسرعة عالية. 


ا تتولد شحنة كهربية فى الأسلاك المحيطةء فيتم إتتاج الكهرباء. 


۰ تستخدم بعض مصادرالوقود كالنفط والفحم؛ لغليان الماء. حيث ينتج عن هذا الغليان بخار؛ مما يؤدى 
إلى دوران التوربين. 


© 


عمسو جه بوي د 06411106111101 


ETD‏ ا 


الكهرباء والمغناطيسية 


راء اة الكهرباء المتحركة 


ه التيار الكهربى هوحركة الشحنات الكهربية عبر سلك موصل للكهرباء. 


: مس 
ماذا يحدث عندما يتدفق التيار الكهربى خلال سلك معدنى 6 2 1 
ينتج مجال مغناطيسى حول السلك. 2 2 
ماذا يحدث إذا تم لف سلك يمر به ثيار كهربى حول قالب معدنى 2 
يصبح المجال المغناطيسى الناتج عن التيارالكهربى أقوى 
6 الجذب المغناطيسى 
تصنف المواد على حسب قابليتها للجذب المغناطيسى إلى: 
مواد مغناطيسية | مواد غير مغناطيسية 
« مواد تنجذب إلى المغناطيس. | « مواد لاتنجذب إلى المغناطيس. 
ا ail‏ 
- الحديد - النيكل -الالومنيوم -البلاستيك 
- الخشب - الذهب 
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[) النحاس ( ) البلاستيك 


© الكهرباء والدوائر الكهربية 
» تستخدم الكهرباء فى تشغيل الأجهزة الكهربية وإضاءة المصابيح. 
©« الكهرباع شكل من أشكال الطاقة تننج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق. 
٠‏ التيار الكهربى حركة الشحنات الكهربية أو ما يسمى بالإلكترونات فى تيارثابت. 
© الدائرة الكهربية مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. 


* لكى يحدث تدفق للتيار الكهربى عبر الدائرة الكهربية يجب أن يكون المسارمغلقًاء مما يعنى أنه يبدأ وينتهى فى نفس المكان. 
من دون أى فواصل فى المسار, ولا بد أن يكون هناك مصدرللكهرباء. 
مكونات الدائرة الكهربية 
# الدائرة الكهربية هى نظام يتكون من أجزاء متعددةء يؤدى كل منها وظيفة محددة. 


© تتكون معظم الدوائر الكهربية من سلك معدنى ومقتاح ومصدرللطاقة الكهربية وجهازيستخدم هذه الطاقة. 
مفتاح مغلق 


» تعتيرمصدزا للطاقة الكهربية, 0 55 
ميل 


أسلاك كهربية 


٠‏ مصدرالطاقة الكهربية يمكن أن يكون بطارية أو مقبس حائط ينقل التيارمن خطوط الطاقة الكهربية المتصلة بالمبنى. 
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اة ادت در 


© © 
مفتاع يدوى مفتاة آلى 
مثل: المفتاح الداخلى فى الثرموستات» الذى يقوم 


مثل: مفتاح الإضاءة على الجدار, الذى يتحكم فى 
بضبط درجة الحرارة داخل بعض الأجهزة كالثلاجة. 


فتح وغلق الدائرة الكهربية لإضاءة وإطفاء 
المصابيح . 


® السلامة من التيار 


- قد يؤدى لمس سلك غيرمعزول يسرى به تيا ركهربى إلى صدمة كهربية وقد يسيب 


الوفاة؛ وذلك لأن أجسامنا تحتوى على الكثي رمن الماءء فالماء موصل جيد للكهرباء. 


» المادة الموصلة (الموصل): مادة تندفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولةء مثل: النحاس والألومنيوم. 


.. وللحماية من تلك الصدمات الكهربية. تكون معظم الأسلاك مغلفة بالمطاط أوالبلاستيك؛ حيث إنهما من المواد 


العازلة للكهرياء. 


٠‏ المادة العازلة: مادة لاتتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة: مثل: المطاط والبلاستيك. 


؟ 


ماذا يحدث عند لمس سلك معدنى غير معزول يسرى فيه تیار کھریں 


تحدث صدمة كهربية: وقد تسيب الوفاة. 
لماذا تغلف أسلاك الكهرباء بالمطاط أو البلاستيك 42 
لأنها مواد عازلة تلكهرباء. فتحمينا من أخطار الكهرياء. 


. المواد العازلة تقاوم تدفق الكهرياء‎ ٠ 
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الدرسان الثانى والثالنث 


1- يحيط بكل مغناطيس ........ تظهر خلاله قوته المغناطيسية. 
(۱) تياركهربى (ب) مجال مغناطيسى (ج) مغناطيس آخر ١‏ (د)لاتوجدإجابة صحيحة 
2- من المواد الموصلة التى تسمح بتدفق الكهرباء خلالها 2 
)١(‏ البلاستيك (ب) النحاس (ج) المطاط (د) الخشب 
3- المولد الكهربى يحول الطاقة . ..... إلى طاقة كهربية. 
)١(‏ المغناطيسية (ب) الميكانيكية (ج) الوضع ( د ) الضوئية 
4- المواد تقاوم تدفق الكهرباء. 
(١)الموصلة‏ (ب) العازلة (ج) الصلبة ( د ) الموصلة والعازلة 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- جسم الإنسان ردىء التوصيل للكهرباء لاحتوائه على الكثير من الماء. 0 1 
2- لا تؤثرالمسافة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية, 3 12 
3- يتم توليد الكهرباء من المصادرالمتجددة فقط. 2 0 
4- الدائرة الكهربية هى مسار مفتوح للشحنات الكهربية. )0 
اكتب المصطلح العلمى: ا 
1- هواد لاتنجذب للمغناطيس. )0 4 
2- مواد تنجذب إلى المغناطيس. 0 14 
23 أداة تستخدم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. ) 5 4 
4- مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. : 04 


© ب2 
1- يعتيرالنحاس مادة غيرمغناطيسية. 


2- لا بد أن تحتوى الدائرة الكهربية على بطارية. 


(© ماذا يحدث عند...٩‏ 
1- وضع قطعة من الخشب يجوارمغناطيس. 


2- لمس سلك معدنى غير معزول يتدفق فيه تیا رکهربی. 


© افحص الدوائر الكهربية التاليةء وحدد الدائرة الكهربية التى ستؤدى إلى إضاءة المصباح: 


اطع ا اض 


2 3 (د) 
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البحث العملى: المواد الموصلة و المواد العازلة 


تغطى معظم الأسلاك الكهربية بمادة حماسن قت 


( ) البلاستيك. [_) النيكل. 
[(©ى التوصيل الكهربى 


# تتدفق الكهرياء بسهولة داخل المواد التى تسمح باتتقال الإلكترونات بحرية . تُسمى هذه المواد بالمواد الموصلة. 


5 تُستخدم المواد التى لا توصل الكهرباء والتى تُعرف بالمواد العازلة. فى الحماية من الصدمات الكهريية. 


والآن سوف تقوم بإجراء تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى. 


تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى )) 


الأدوات: بطارية 9 قولت - 2 من الأسلاك بها مشابك فى كل طرف - 2 من الأسلاك المعزولة (بطول 10 إلى 20 سمء 
منزوع منها 3 سم من العزل فى كل طرف) - مصباح ليد صغير أو مصباح كهرياى آخر مع سلكين متصلين بطرفيه - 
لفة شريط لاصق كهرن - مواد للدختبارمثل:(ورق الألومنيوم. وعملات معد نبة ومشابك ورق معدنية , وأجسام معدنية 


آخری» ومطاط ورقائق خشبء وقماش) 


جهزنموذجًا لدائرة كهربية ثم قم 
[[© يغلق الدائرة باستخدام المفتاح 
الكهربى. 


قم بتوصيل نهاية طرفى السلك 
© بقطعة من المطاط. 


© قم بتوصيل نهاية طرفى السلك 
ت 2 »يضىء المصباح. 
كررالخطوة السابقة باستخدام 

زى المواد الأخرى وصنفها إلى مواد 
موصلة ومواد عازلة. 


) الاستنتاج يي » تصنف المواد حسب قابليتها للتوصيل الكهريى إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 
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[ املحوظة 
٠‏ المواد الموصلة للكهرباء تجعل الدائرة الكهربية مغلقة ؛ ويالتالى يسرى (يتدفق) فيها التيارالكهربى . 
0 الماد العازلة للكهرياء تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة, وبالتالى لايسرى (لايتد فق ) فيها التيارالكمريى. 
1 ماذا يحدث عند لف أحد الموصلات بالبلاستيك [6 
ستقل قابلية التوصيل؛ لأن التيار الكهربى لايمكن أن يتدفق عبرالبلاستيك. 


١‏ على الدرس الرايع 
ا @ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
ا أت وجود ................... ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها دائرة مغلقة. (ملعقة ألومنيوم - ملعقة خشبية) 
2- تغطى أسلاك الكهرباء بمادة e gE‏ (موصلة - عازلة) 
چ وجود المواد العازلة كجزء من الدائرة الكهربية يجعلها ...ب (مفتوحة - مغلقة) 
4ے الشحنات الكهربية لاتستطيع أن تمرمن خلال ag‏ (النحاس - المطاط) 
© اكتب المصطلح العلمى: 
1- حركة الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء. 3 E‏ 
)5 المواد التى تجعل الدائرة الكهربية مغلقة وتسمح بمرورالتيارالكهربى. اي م الي سي 1 
!7 المواد التى تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة ولا تسمح بمرورالتيارالكهربى. 7ك Santas‏ 
© بم تفسر...؟ة ۔۔.۔.۔ جت چ بدا ر رت يي ت د 58 


- للمواد العازلة للكهرباء أهمية فى حياتنا. 


© ماذايحدث عند...؟ 
1- توصيل سلك الدائرة الكهربائية بقطعة من القماش. 
2- تدفق تياركهربى خلال سلك معدنى. 


© هل سيضىء المصباح ف الدوائر الكهربية الأتية؟ اكتب (نعم) أو(لا) بجانب كل رسم پھچ 
مقتاح معد فنجان من الخزف لعبة بلاستيكية لين 
(i)‏ (ب) ١ج‏ (د) 
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(_) موصلة. ( ) عازلة. 


© المواد الموصلة والمواد العازلة 
. تسمح أنواع مختلفة من المواد بسريان كميات متغاوتة من التيارالكهريى من خلالها. بناء على قدرتها على التوصيل. حيث 


يتم تصنيف المواد إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 


المواد الموصلة | المواد العازلة 


ه المواد التى تسمح بسريان التيارالكهربى (الإلكترونات) | المواد التى لا تسمح يسريان التيارالكهربى 
من خلالها بسهولة. (الإلكترونات) من خلالها بسهولة . 


» وجود المواد الموصلة ضمن مكونات الدائرة الكهربية | ه وجود المواد العازلة ضمن مكونات الدائرة الكهربية 


يجعلها مغلقة فيسرى التيارالكهربى من خلالها. ا يجعلها مفتوحة فلا يسرى التيارالكهربى من خلالها. 


-الحديد -النحاس - مشبك ورق معدنى | - البلاستيك 2 -الخشب -المطاط 


+ عادةٌ ما تغطى الأسلالك والمقابس بالبلاستيك, وذلك لأنها مادة عازلة تعمل على إيقاف سريان الكهرباء مما يحمينا من 
التعرض إلى الصدمات الكهربية عند استخدام الأجهزة الكهربية. 


المقاومات الكهربية 


4 توجد المقاومات الكهربية فى بعض الأجهزة, مثل: محمصة الخبزوالميكروويف والأقران الكهريائية. 
ه المقاومات الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيار الكهربى. 
أهمية المقاومة الكهربية: إبطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية وبالتالى تقلل الأضرارالتى يمكن أن 
تلحق بمكونات الدائرة. 


ما أهمية المواد العازلة للكهرباء 60 
تستخدم فى الأماكن التى يجب فيها عزل التيارالكهربى مثل عزل الأسلاك الكهربية باستخدام المطاط لمنع تسرب التيار 
الكهربى؛ مما يحافظ على سلامتنا عند استخدام الأجهزة الكهربية. 
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EEE ONE 


الدوائر الكهربية: التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 


# عند احتراق أى من المصابيح الكهربية الموصلة على .................. تنطفئ باقى المصابيح. 


ل)اقواك: لى] انقوا: 


0599 التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 
5 لقد علمنا من قبل أن هناك طريقتين يمكن من خلالهما توصيل مكونات الدائرة الكهربية. 
€ED‏ توصيل مكونات الدائرة الكهربية على التوالى .999 


التوصيل على التوالى | التوصيل على التوازى 


توصيل مكونات الدائرة الكهربية على التوازى 


* يسرى التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية فى » يسرع التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية فى 
مسارواحد فقط. عدة مسارات مخثلفة. 

. توصل جميع المكونات فى مسارواحد» حيث يخرج ٠‏ توصل مكونات الدائرة بمصدرالطاقة كل على حدة 
التيارالكهربى من مصدرالطاقة (البطارية ) ويسرى حيث يسرى التيارالكهربى من مصدرالطاقة عبرأحد 
عبر الدائرة ومن ثم يعود إلى مصدرالطاقة مرة أخرى. الفروع المتوازية ثم يعود إلى مصدرالطاقة مرة أخرى 


3 عند تلف أحد مكونات الداشرة الكهربية تصبح الدائرة عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية وفتح المسار 
مفتوحة ولا يمرتياركهريى. الخاص به تظل باقى المسارات مغلقة ولا يتوقف 
سريان التیارالکهربی. 


ه هناك مدن ويلدان كاملة جزء من دائرة كهربية . مصدرالطاقة فيها هو محطة توليد الكهرباء التى تحتوى على مولدات 
تدقع الكهرباء إلى الخارج. 


. تنتقل الكهرياء عبر موصلات تسمى خطوط الطاقة, وتذهب إلى جميع أنواع الأجهزة الكهربية فى المنازل والشركات والمصانع‎ ٠ 
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EIT 
a 05 5 کر‎ 
مميزات التوصيل على التوازى‎ 
تتميزالدائرة الكهربية الموصلة على التوازى بأنه إذا فيَحَ أحد الفروع المتوازيةء فسيستمرسريان التيارفى الفروع الأخرى؛ ما‎ . 
يعتى أنه عند توقف أحد الأجهزة فى الدائرة عن العمل ستظل الأجهزة الأخرى تستقبل التيار.‎ 
يمكن تشغيل الخلاط والمحمصة والتليفزيون جميعًا فى نفس الوقت, ولكن إذا قمت بإيقاف تشغيل أحدهاء فسوف تستمر‎ . 


بقية الأجهزة فى العمل بشكل جيد. وذلك لأنها تعمل بدائرة كهربية موصلة على التوازى. 


ماذا يخدث عند احتراق أحد المصابيج المتصلة معا على التوالى فى الدائرة الكهربية ع 
تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة ولن تضىء باقى المصابيح فى الدائرة. 
ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابيح المتصلة معًا على التوازى فى الدائرة الكهربية 2 


تظل باقى المصابيح فى الدائرة الكهربية مضيئة ويستمرتدقق التيارالكهربى فى باقى المسارات. 


نشاط 11 <(©» المغناطيسية والكهربية 


EE 


# يعتمد المولد الكهربى على .... لإتتاج الكهرباء . 


(_) مغتاطیس. ( ] بطاريات. 


العلاقة بين المغناطيسية والكهرباء 
» ترتبط المغناطيسية والكهرياء ببعضهما فى صورمتنوعة منها: 

1 - المغناطيس الكهريى: عند مرورتیارکهربی فى سلك نحاسى معزول 
يتولد حول السلك مجال مغناطيسى قوى وهذه هى فكرة عمل 
المغناطيس الكهربى 

- يستخدم المغناطيس الكهربى فى التقاط قطع الخردة المعدنية. 


2 - الحث الكهرومغناطيسى: يمكننا توليد تياركهربى باستخدام 


مغناطيس متحرك داخل ملف مصنوع من سلك تحاسى معزول. dw‏ 


ه الحث الكهرومغناطيسى هو عملية توليد تياركهربى باستخدام مجال مغناطيسى 
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ا تا 


كيف تولد المغناطيسات الكهرباء؟ 


+ قام أحد العلماء بلف سلك نحاسى بإحكام حول أسطوانة مجوفة, وقام بتوصيل طرفى السللك بجهاز الجلفانومتر. ثم وضع 
قضيبًا مغناطيسيًا على مسافات مختلفة من الملف» فلاحظ التالى: 


١  مضودنع ١‏ زا مندتمريت ۲ 13 عندتحريت 
0 المغناطيس ساكنًا ١‏ | المغناطيس تجاه ؛ المغناطيس بسرعة 
وبعيدا عن الملف | ١‏ الأسطوانة وداخلها | 


| أكبر داخل الملف 


لايتحرك مؤشرالجلفانومترنتيجة عدم | يتحرك مؤشرالجلفانومترنتيجة وجو 


يتحرك مؤشرالجلفا نومت ربسرعة كبيرة 
وجود تيا ركهريى. | تياركهريى. | نتيجة توليد تيا ركهريى أكبر. 


© الجلفانومتر جهازيستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
* يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى بطريقتين: هما: 
1- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 


2- زيادة عدد حلقات الملف. 


٠‏ يتم الاستفادة من ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى فى العديد من الأجهزة. 


الأجهزة التن تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحت الكهرومغناطيسى 


كيف يمكن للمغناطيس توليد الكهرباء 60 
عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى معزول يتولد فى الملف قوة دافعة كهربية: فيما يعرف بظاهرة 


| الحث الكهرومغناطيسى. 


ماذا يحدث عند زيادة عدد حلقات الملف المستخدم فى ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى © 
4 يزداد الجهد الكهريى ويتولد تيا ركهربى أكبر. 


5 
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على الدرس الخامسا 


(المقاومة الكهربية - واحد - لا تضىء -النحاس - تيا ر كهربى - المواد الموصلة للكهرباء - المطاط) 


1- من المواد الموصلة للكهرياء كت قفا سه يعتبر من المواد العازلة للكهرياء. 
2- تستخدم .. . للحد من سريان التيارالكهربى فى الدوائرالكهربية. 


3- يمكن سريان الشحنات الكهربية خلال بن 
4- عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى يتولد فى الملف ..... 
5- عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوالى؛ فإن باقى المصابيح 


6- فى حالة التوصيل على التوالى يسرى التيارالكهربى فى مسار 


(© ضع علامة (7) أوعلامة )٨(‏ أمام العبارات الآنية: 


1- يعتبرالمطاط من المواد الموصلة للكهرباء. 
2- المواد الموصلة للكهرياء تحمينا من التعرض لصدمات التيارالكهربى عند لمسها. 
3- يمكننا توليد تياركهربى باستخدام مغتاطيس,. 


4- فى الدائرة الكهربية الموصلة على التوازىء إذا انقطع أحد الأسلاك تتوقف جميع المكونات عن العمل. 


© ياتفش 
1- تستخدم المقاومات الكهربية فى بعض الدوائر الكهربية. 


2- يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازى بدلا من الدوائرالكهربية الموصلة على التوالى فى المنازل. 


© انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب: 
1- ما اسم الظاهرة التى يعتمد عليها فكرة عمل هذا الجهاز؟ 


2- كيف يمكنك زيادة كمية الكهرباء الناتجة عن هذا الجهاز؟ 


© ما المقصود بظاهرة الحث الكهرومغناطيسى؟ 


انعمسو جه ونيا ب إن | [االويات111هونا 


EE Ee‏ الطاقة كنظام 


* بعد أن تعلمت الكثيرعن الطاقة كنظام كيف يمكنك وصف مشكلة المصباح الكهربى؟ 

٠+‏ تعلمنا أن هناك نوعين من الدوائر الكهربية : الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى : والدوائر الكهربية الموصلة على التوازى. 
تحتوى الدوائرالكهربية الموصلة على التوالى على مسار واحد لتدفق الإلكترونات؛ ويؤدى أى قطع فى المسارإلى تعطل 
النظام بأكمله . بينما فى الدوائر الكهربية الموصلة على التوازى: يعمل كل جهازعلى مسارمنفرد متصل بمصادرالطاقة. ولهذا 
إذا فتج أحد المسارات» فيمكن لياقى الأجهزة الاستمرارقى العمل. 


١‏ التتساؤل. 


أ # كيف تعد الدائرة الكهربية نظامًا؟ 


١‏ النتفسير العلمى المستند إلى أدلة: 

# تقدم الدائرة الكهربية دلي على النظام المعُلق. حيث تتكون من عدة مكونات تعمل معًا لنقل الطاقة من المصدر إلى الأجهزة. 

هثل المصباح الكهربى. 

عند توقف أحد أجزاء هذا النظام عن العملء قد تتعطل أجزاء النظام الأخرى أيضّاء 

الدائرة الكهربية المغلقة تصنع دائرة أو حلقة. 

٠.‏ تحتوى معظم الدوائ رالكهربية على سلك معدنى صلب» ومصد رللطاقة ء ومغتاح. وجهاز يستخدم الطاقة. 

)ء» المُوصّل مادة تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولةء مثل: التحاس والألومنيوم. 

١‏ يجب أن تكون جميع مكونات الدائرة الكهربية مُوصّلة للكهرياء؛ حتى يتمكن التيارالكهريى من التدفق عبرها. 

4 لكى يحدث تدفق للتيارالكهريى عبر الدائرة الكهربية يجب أن تكون مغلقة . هذا يعنى أن التياريجب أن يبدأ وينتهى فى نفس 

| المكان.همن دون أى فواصل فى المسار. 

ا 3 للحماية من الصدمات الكهرببة , ُغطى معظم الأسلاك الكهربية بالمطاط أوالبلاستيك: لأنها مواد عازلة للكهرياء. فالمادة 
العازلة هى مادة لا تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة. 
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2 + التطبيق العملى (/5181) كيفية صنق منظم ضربات القلب 
هن منظم ضربات القلب 


+ القلب عضو مذهل» فهو عضلة تتمثل مهمتها فى النبض باستمرار طوال فترة حياتنا. 
٠‏ يحتوى القلب على منظم ضربات طبيعى. يُنشئ تيارات كهربية يرسلها عبر القلب؛ مما يتسبب فى انقباض القلب. 
. عندما يتوقف هذا المنظم عن العمل تحتاج إلى منظم ضربات القلب الصناعى للحفاظ على ضربات القلب بشكل صحيح. 


ه منظم ضربات القنب جهازيعمر بالبطارية يتم إدخاله فى الصدرويحفز عضلة القلب على النبض على فترات 
منتظمة للمرضى الذين يعانون بطئّا فى ضربات القلب أو عدم انتظامها. 


+ يستخدم منظم ضربات القلب منذ أكثرمن 60 عامًا. 
0 لصنع منظم ضريات القلب» تحتاج إلى بطارية وسلك موصل للكهرباء مغلف ولوحة تحكم رئيسية. 


[(©اى مستقبل منظمات ضربات القلب | € 
+ منظم ضريات القلب الصناعى به هوائى (إيريال ) مدمج لإرسال المعلومات 1 
إلى الأطباء ليتعرفوا على آلية عمل القلب. 
. يزداد تطورمنظمات ضريات القلب عامًا بعد عام ويقل حجمه أيضا. 
٠‏ يمكن للأطياء الآن وضع منظم ضربات قلب صغير قعال داخل القلب بأقل إجراء جراحى ممكن . 
+ يجب أن يحرص مستخدمو منظمات ضريات القلب الصناعية على تناول طعام 
صحى» وممارسة الرياضةء واستشارة الطبيب بانتظام . 


[€ مجال الهندسة: 

كيفية تحويل الخلايا العضلية العادية ابتكارمنظم لضربات القلب يعمل 
للقلب إلى خلايا متخصصة تسهم فى بطاقة أقل معتمدًا على فكرة ساعة اليد 
تنظيم ضربات القلب. ذاتية الملء. 


[€ مجال العلوم: 


[@ مجال التكنولوجيا: 1 [ي) مجال الرياضيات: 

حيفية برمجة منظم ضريات القلب | لكك | كيفية حساب عدد ضريات القلب فى | _ 
بحيث يسمح لطبيب القلب تحديد الدقيقة. 
نظام لكل مريض على حدة. 
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i لفك‎ 


مراجعة: الطاقة كنظام 


© الدائرة الكهربية مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. 


۾ تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق لنقل الطاقة الكهربيةء حيث تعمل معًا كوحدة واحدة. 

مكونات الدائرة الكهربية: 
1 - البطارية: مصدر للطاقة الكهربية. 
2 - السلك المعد : يقوم بنقل الشحنات الكهربية؛ فغالبًا ما تصنع هذه الأسلاك من مواد جيدة التوصيل . 
3 - المفتاح: أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية. 


ا توصيل مكونات الدائرة على التوالى توصيل مكونات الدائرة على التوازى 
» توصل مكونات الدائرة الكهربية فى مسارواحد. توصل مكونات الدائرة الكهربية بمصدرالطاقة 
© يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى مسارواحد. كل على حدة. 
٠.‏ عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تصبح يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى 
الدائرة مفتوحة ولا يمرتياركهريى. عدة مساراتث مختلقة. 


عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية وفتح 

| المسارالخاص به تظل باقى المسارات مغلقة ولا 
يتوقف سريان التيارالكهربى. 

ه الكهرباء شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدقق الشحنات الكهربية فى مسارمغلق. 

ه التيار الكهربى حركة الشحنات الكهربية عبرسلك موصل للكهرباء. 

٠‏ المجال المخناطيسى حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 


# يمرالتيار الكهربى عبر الدائرة الكهربية المغلقة. 
* لا يمرالتيارالكهريى عبر الدائرة الكهربية المفتوحة. 
* عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينتج مجال مغناطيسى حول السلك. 


| © الجاذبية هى قوة الجذب التى تؤثرفى كل الأجسام التى لها كثلة. 


تتوقف قوة الجاذبية على عاملين هماء 
@ المسافة بين الأجسام ومركزالأرض (كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض قلت قوة الجاذبية). 


© الكتلة. 
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سن ليميا 


# تصنف المواد حسب قدرتها على نقل الكهرباء إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 


1 المواد الموصلة | المواد العازلة 
» المواد التى تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها ٠ ١‏ المواد التى لاتسمح بسريان الكهرباء من خلالها 
بسهولة. بسهولة. 
لای الا 
اة مشق 
-الحديد -النحاس - الالومنيوم 1 - البلاستيك - الخشب -المطاط 


تصنف المواد على حسب قابليتها للجذب المغناطيسن إلى: 


مواد مغناطيسية مود غير مغلاطيسية 


« مواد تنجذب إلى المغناطيس. »مواد لاتنجذب إلى المغتاطيس. 


شق | ق 


- الحديد - النيكل ا - الألومنيوم - البلاستيك 


ھ يُستخدم المولد فى توليد الكهرياء» حيث تحول المونّدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية . 
٠‏ المقاومات الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. 
» أهمية المقاومة الكهربية: إبطاء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية وبالتالى تقلل الأضرارالتى يمكن أن تلحق بمكونات الدائرة. 


ه الحث الكهرومغناطيسى هوعملية توليد تياركهربى باستخدام مجال مغناطيسى. 


٠»‏ الجلفانومتر هوجهازيُستخدم لقياس التيارات الكهربية الصغيرة. 


* يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى بطريقتين هما: 
1- زيادة عدد حلقات الملف. 
2- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 


# بعض الأجهزة تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى مثل: المحرك الكهربى - المولد الكهربى - المحول الكهربي. 
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المقهوم الثالث 
الطاقة كنظام 


© تذكر #فهم © تطبيق #تحليل 


© الْترالإجابة الصحيحة: 


1- تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات ) عبرالأسلاك يعرف ب ٤‏ 

)١(‏ الدائرة الكهربية (ب) التيارالكهريى (ج) المقاومات الكهربية ( د ) القوة المغناطيسية 
2- المسارالمغلق الذى يمرفيه التيارالكهريى يسمى . 

(١)الشحنات‏ الكهربية (ب)الثيارالكهربى (ج) الدائرة الكهربية (د)المقاومة الكهربية 
3- أى مما يلى ليس من مكونات الدائرة الكهربية؟ 0 

(١)البطارية‏ (ب) المفتاح الكهربى (ج) أسلاك التوصيل (د)المغناطيس الكهربى 


4- يفضل توصيل المصابيح الكهربية فى الدوائرالكهربية على . 
(1) التوالى فقط (ب) التوازى فقط ١‏ (ج)التوالى والتوازى (د)لاتوجدإجابة صحيحة 


5- ماهى العوامل التى تؤثرعلى قوة جاذبية الأرض للأجسام التى على سطحها؟ .. : 
( ) المساحة والكتلة (ب) الكتلة والمساقة (ج) الكثلة والحجم ( د ) جميع ماسبق 
6- يحتوى المولد الكهربى على ...... 


(۱) مغناطيس فقط (ب) أسلاك كهربية فقط 
(ج) مصابيح كهربية (د) (۱) و(ب) معا 
2 من مصادرالطاقة الميكانيكية التى تحرك مغناطيسيات المولد الكهربى لإنتاج الكهرباء 
١(‏ ) تدفق المياه (ب) الرياح 
(ج) محرك داخلى ( د ) جميع ما سبق 
8- تستخدم للحد من سريان التيارالكهربى فى الدوائر الكهربية. 
)١(‏ المولدات الكهربية (ب) المقاومات الكهربية 
(ج) البطارية ( د ) المفتاح الكهربى 
9- يعتيرجسم الإنسان موصلا جيدًا للكهرباء؛ لأنه يحتوى على 9 
(١)أنسجة‏ (ب) خلايا (ج) الماء ( د ) الهواء 
0 يقوم. ... ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 
(1) السلك المعدنى (ب) البطارية (ج) المفتاح الكهربى (د)المصباح الكهربى 
1- تنجذب المواد المصنوعة من الحديد إلى , 
)١(‏ المفتاح الكهريى (ب) المغناطيس الكهربى (ج) الدينامو ( د ) البطارية 
12-أى الحالات الآتية يمكن أن تكون مجالّا مغناطيسيًا؟ 
)١(‏ شحنات كهربية ساكنة لاتتحرك 
(ب) جاذبية مغناطيس لمغناطيس آخر 
(ج) سريان تيا ركهربى فى سلك ملفوف حول قالب معدتى 
(د ) شحنات كهربية متراكمة على قالب معدنى 
3- فى الصورة المقابلة يسلك التيار الكهربى ...... عند غلق المفتاح الكهربى. 
(۱) مسارا واحدًا (ب) مسارين مختلفين 
(ج) ثلاثة مسارات (3) مسارات متفرعة 
4- الصورة التى أمامك توضح توصيل المصابيح الكهربية على 
(١)التوالى‏ (ب) التوازى 
(ج) الثوالى والتوازى معًا ( د ) جميع ماسبق 
9 


عمسو جه بوي د 06411106111101 


انوحة اناوت | | 
5 القوى المسئولة عن جذب الأجسام لأسفل نحو مركا لأرض هى 
١(‏ ) الكهربية (ب)المغتاطيسية (جا)الجاذبية (د ) التووية 
0 16- عند تحريك مغناطیس بسرعة کبیرة داخل ملف كهربى 


(1)لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر (ب) يتحرك مؤشرالجلقانومتر ببطء 
(ج) يتحرك مؤشرالجلفانومتر يسرعة كبيرة ( د ) لا يتولد تياركهربى داخل الملف 
17- كل ما يلى مواد موصلة للكهرباء ما عدا 
(١)التحاس‏ (ب) الألومنيوم (ج) الخشب ( د ) الحديد 
8 كل ما يلى مواد عازلة تلكهرباء ما غدا 
)١( /‏ الخشب (ب) الحديد (ج) المطاط ( د ) البلاستيك 
19 كل ما يلى مواد لاتنجذب إلى المغناطيس ما عدا 
(١)الخشب‏ (ب) المطاط (ج) الألومنيوم ( د ) النيكل 
0- أى الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى؟ 
١(‏ )المولد الكهربى (ب) المحرك الكهربى (ج) المصياح الكهربى ( د ) المحول الكهربى 


© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدنى تسمى (التيارالكهربى -الطاقة الكهربية) 


2- تعتمد قوة الجاذبية على الجسم: (كتلة -لون) 
3- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التى تعمل بالكهرباء عبر .... , (الأسلاك الكهربية -المفتاح الكهربى) 
(©) 4- تعمل الدائرة الكهربية كنظام 3 (مغلق -مفتوح) 
5- تعتبر الكهرياء شکلامن أشكال 2 (المادة - الطاقة) 
6- فى الدائرة الكهربية الايمكن تدقق التيارالكهريى. (المقتوحة -المغلقة) 
7- يعمل على فتح وغلق الدائرة الكهربية. (المفتاح الكهريى -السلك الكهربى) 
8- تصنع الدائرة الكهربية من مواد التوصيل للكهرياء. (جيدة -رديئة) 
9- الأسلاك الكهربية مغطاة ب لحمايتنا من الصدمات الكهربية. (النحاس -البلاستيك) 
0- تحافظ على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيار الكهربى. (الأسلاك الكهربية -المقاومة الكهربية) 
1- عندما يسر التيارالكهربى من البطارية عبر الدائرة الكهريية فى مسار واحد فقط فإن مكونات الدائرة تكون متصلة 
على (التوالی -التوازی) 
2- عند توصيل الدائرة على التوالى واحتراق أحد المصابيح فإن باقى المصابيح . (لاتضىء-تضىء) 
3 تعتمد فكرة عمل على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى. (المصباح الكهربى - المولد الكهريى) 
4- تحافظ على ثبات الإنسان والأشياء على سطح الأرض. (المغناطيسية -الجاذبية) 
5 كلما زادت المساقة بين الجسم وسطح الأرض . جاذبية الأرضٌ له. (زادت -قلت) 
6 يمكن إنتاج تياركهربى عن طريق 5 (المغناطيس الكهربى -المولد الكهربى) 
7- المجال المغناطيسى الناتج عن التيارالكهربى الحديد والنيكل (يجذب - لايجذب) 
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TER‏ عدي 


18- معدن الحديد ينجذب إلى المغناطيس لأنه مادة : (مغناطيسية - غير مغتاطيسية) 

19- يستخدم جهاز للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. (الجلفانومتر- الفولتامتر) 

0- توصل مصابيح الزينة الصغيرة على فى الدائرة الكهربية. (التوالى - التوازى) 
3 1- تعمل المقاومة الكهربية على ..... تدفق الشحنات الكهربية قى الدائرة الكهربية: 


2- تغمل المواد على إيقاف تدقق الكهرباء فى الدوائر الكهربية. (الموصلة - العازلة) 


(@ تخيرمن العمود (ب) ما يتاسب العمود 1): 


(i)‏ (ب) 
| 1- أجهزة الكمبيوتر 0 )تصنع من النحاس أوالألومنيوم. 
ا المحمصة والفرن الكهريى |( )يوجد بها مقتاح كهربائى آلى. 
| 3- ترموستات الثلاجة |( )يوجديهامغناطيس. 
| 4 الأسلاك الكهريانية ( )يوجدبهامقاومة كهربية. 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


د الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح يسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 
2- تعتبرالكهرياء شكلًا من أشكال المادة. 
3- الدائرة الكهربية المفتوحة تسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 
4- وجود المواد العازلة للكهرباء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة. 
5- ملامسة سلك غير معزول يمربه تيا ركهريى لا يشكل خطرًا على سلامتّنا. 
6- المواد العازلة تقاوم تدفق الكهرباء 
#8 فى التوصيل على التوالى إذا تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تظل باقى المكونات تعمل كما هى . 
8- عند التوصيل على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية فى مسار واحد. 
9- يتوقف سريان التيارالكهربى عند انقطاع أحد المسارات فى الدائرة الكهربية المتصلة على التوازى. 
0- القوى المغناطيسية هى قوى جذب فقط . 
1- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 
2- يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرياء . 
5 إذا تم توصيل مشبك ورق معدنى بدائرة كهربية يضىء المصباح بسهولة. 
3 4- لا يمكن تشغيل الثلاجة والتلفازوالخلاط فى وقت واحد داخل المنزل. 
۵ 5- يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسى. 


6- يعتبرالمغناطيس الكهربى أحد الأمثلة التى توضح كيفية عمل الكهرباء والمغناطيسية معّا. 
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© اكتب المفهوم العلمى: 


-1 


-2 


-9 


-0 


مسارمغلق يتدفق من خلاله التيارالكهربى. 

شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق . 
مواد تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. 

مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها يسهولة. 

أداة تحد من سريان التيار الكهربى خلال السلك الكهربى فى الدائرة الكهربية. 
نوع من قوى السحب التى تؤثرفى الأجسام التى لها كتلة. 

الحيزالذى يوجد حول المغناطيس تظهر فيه القوة المغناطيسية. 

طريقة لتوصيل عدة مصابيح فى دائرة كهربية من خلال مسار واحد. 

مواد تنجذب للمغناطيس. 


مواد لا تنجذب إلى المغناطيس. 


1- مصدرالطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 


-2 


-3 


-4 


-5 


مواد تقوم بحمايتنا من الصدمات الكهربية. 
جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الكهربية. 
عملية توليد تياركهريى باستخدام مجال مغناطيسى, 


جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 


0 أكمل العبارات الآتية: 


© 


| 


-7 


6 [ 


تجذب الأرض الكائنات الموجودة على سطحها باتجاه 


تنقسم المواد حسب قابليتها للمغناطيسية إلى مواد : .... وهواد .... 

الأسلاك الكهربية مصئوعة من مواد التوصيل للكهرباء . 

عند اتصال مكونات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأنها وفص ... واحد. 

تعمل على إبطاء سريان التيازالكهربى. 

مشبك الورق المعدنى يعثيرمن المواد للكهرباء بينما ملعقة من الخشب تعتب رمن المواد ٠.‏ 
تتوقف قوى الجاذبية على و 


يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن ظاهرة الحث الكهرومغ ناطيسى عن طريق 


(@ استخرج الكلمة المختلفة: 


| 


2 @ 


-4 | 
-5 


البطارية - السلك الكهربى - المغئاطيس الكهربى - المفتاح الكهريى. 
عملة معدنية -أسلاك كهربية - ممحاة - مسمارمن الحديد. 


قطعة من المطاط -عصا من البلاستيك - ملعقة من الألومنيوم - سكين بلاستيك. 


البلاستيك - الحديد - الخشب - الألومنيوم. 
المولد الكهربى - المحول الكهريى - المفتاح الكهربى - المحرك الكهربى. 
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ع کے به 


للكهرياء. 


| اسن 
(© علل لمایاتی: 


1- الدائرة الكهربية تعتبرنظامًا. 


3- ينجذب الحديد إلى المغناطيس. بينما الخشب لا ينجذب إلى المغناطيس. 


4- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم . 
5- تحافظ الأرض على ثيات الأشياء والإنسان على سطحها. 
6- يستخدم المولد الكهربى فى إنتاج الكهرياء. 


7- للكهرباء أهمية كبيرة فى حياتنا. 
8- تغطى الأسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك أو المطاط. 


© اتڪ غند :۹ 


لات اتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوالى. 


2- توصيل قطعة من المطاط فى الدائرة الكهربية. 


3- لمس سلك غير معزول يسرى به تيا ركهريى. 


4- مرورتياركهربى فى سلك 


5- تلف أحد مكوئات الدائرة المتصلة أجزاؤها على التوازى بالنسبة لباقى مكونات الدائرة. 


6- تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول. 


9 
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© أذكراهمية (استخدام) كل من: 
1- البطارية . ETE a‏ 5 0-0 5 
SE‏ د 7 
3- الدينامو 
8 54 اة رة اد 
5- المواد الموصلة للكهرباء 
6- المواد العازلة للكهرباء ... 


7- الجلفاتومتر... 


© أسئلة متنوعة: 
1- انظرإلى الصورة الآتيةء ثم أجب: 
١(‏ ) توضح الصورة مكونات ...- 
(ب) اكتب ماتدل عليه الأرقام الآتية: 


00 =1 

-2 

-3 

الاك متو وو ek 7 u‏ )2( 
(ج) المكون رقم (... ............) هو مصدرالكهرباء فى الدائرة الكهربية. 


2- الشكل المقابل يعبرعن دائرة کھربیة e ٠٠‏ 
)١(‏ مفتوحة 
(ب) مغلقة 


3 انظرإلى الشكلين المقايلين: ثم أجب: 5 
(۱) ماذا يحدث عند تحريك المغناطيس داخل الأسطوانة. 
(ب) أى الشكلين ينتج عنه تيارآكبر؟ ولماذا؟ 


4- صنف المواد الآتية إلى مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة : 
(النحاس - البلاستيك - الحديد - الخشب - الألومنيوم - المطاط) 


مواد موصلة للكهرياء مواد عازلة تلكهرياء 
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(2) 6 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- الدائرة الكهربية تعمل كنظام ....... فى نقل الطاقة الكهربية. (مغلق -مفتوح) 
2- تعمل على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. 

(المواد الموصلة - المقاومة الكهربية) 
3- حركة الشحنات الكهربية خلال الأسلاك تسمى 

(التيارالكهربى -المجال المغناطيسى) 
4- يعتير من المواد التى تنجذب إلى المغناطيس. (النحاس - الحديد) 

(ب) ماذا يحدث عند...؟ 

- مرورتياركهربى فى سلك معدنى معزول. 


(© (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 0 ممم 
2- مواد تنجذب إلى المغناطيس . ) 35 4 
3- مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها بسهولة . 595 E‏ 
4-قوى تسحب الأجسام إلى أسفل. | E‏ 


(ب)ما الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى؟ 


)١( ©‏ صوب ماتحته خط فى العبارات الآنية: 


1- تعمل البطارية على غلق وقتح الدائرة الكهريية. 
2- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوالى فى الدائرة الكهربية تظل المصابيح الأخرى تعمل كما هى. 
3- الماء ردىء التوصيل للكهرياء. 
4-الكهرباء شكل من أشكال المادة. 
(ب) ما هى العوامل التى تؤثرعلى جاذبية الأرض للأجسام؟ 
أت 


-2 
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)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (/) أمام العبارات الآتية: 


1- يستخدم المولد الكهربى فى إنتاج المجال المغناطيسى من الكهرياء. 

2- يتم إنتاج معظم الكهرباء من الموارد المتجددة فقط. 

3- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

4- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة فى مسارواحد. 
(ب) علل لمايأتى: 

- تغطى أسلاك الكهرباء بطبقة من المطاط أو البلاستيك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- يستخدم جهاز الجلفانومتر للاستدلال على 
2- عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينتج عن ذلك حول السلك. 
3-يمرالتيارالكهربى فى مسارات متفرعة فى حالة التوصيل على 
4- من أمثلة المواد المغناطيسية و 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- زيادة سرعة حركة مغناطيس داخل ملق من سلك نحاسى معزول. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- عملية توليد تيا ركهريى باستخدام مجال مغناطيسى. ) 
2- مصدرللطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 0 
3- مواد تسمح بمرورالتیارالکهربی من خلالها. ) 
4- مسارمغلق يمرفيه التيارالكهرى. ) 
(ب) اذك رأهمية المولد الكهربى. 


تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 
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الوحدة الأولى 


1- أى مما يلى يعد ترتيبًا من الأكثر تعقيدًا إلى الأيسط > 


)١(‏ خلية: نسيج؛ عضو جهاز. (ب) نسيج؛ خلية. جهالز عضو. 


(ج) جهان عضوء نسيج: خلية. ( د ) جهان نسيج. خلية. عضو 
2- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 
(1) غشاء الخلية. (ب) الميتوكوندريا. 
(ج) الريبسومات. (د)النواة 
3-أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخاديا النباتية والحيوانية؟ 
)١(‏ غشاء الخلية. (ب) جدارالخلية. 
(ج) فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء. (د) البلاستيدة الخضراء. 
4- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 
)١(‏ الميتوكوندريا. (ب) النواة. 
(ج) جهازجولجى. ( د ) البلاستيدة الخضراء. 
5-أى مما يلى موجود فى ورقة تبات السنط وغير موجود فى الإنسان؟ 
)١(‏ جدارالخلية . (ب) الميتوكوندريا. ‏ (ج) غشاء الخلية. ( د ) السيتويلازم. 
6- عندما تعمل عضلتان معا للقيام بحركة, فإن إحدى هذه العضلات بينما الأخرى 
)١(‏ تنحرك. تظل ثابتة. (ب) تنقبض . تنيسط. 
(ج) تظل ثابتة. تنبسط ( د ) تظل ثابتة. تنقبض. 
7-أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 
)١(‏ عضلات المعدة. (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة. 
(ج) عضلات المرىء. ( د ) عضلات الرقبة. 
8-ما مجموعة الأعضاء التى يستخدمها الجسم لنقل الغازات داخل الجسم وخارجه؟ : 
)١(‏ القلب. والأوردةء والشرايين. (ب) الأنف, والقصبة الهوائية. والرئتان. 
(ج) العضلات والعظام . ( د ) البنكرياس: والحويصلة الصفراوية, والغدة الدرقية. 


9-ها الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 
)١(‏ الجهازالتنفسىء و الجهازالدورى؛ والجهازالهضمى. 
(ب) الجهازالبولىء والجلد والجهازالتنفسى. 
(ج) الجهازالدورىء والجلدء والجهازالعصبى. 
( د ) الجهازالعصبى. والجهازالتنفسى» والجهازالهضمى. 
0- ما هی النفرونات 6 5 
(1) أوعية تحتجزالبول قبل خروجه من الجسم. 
(ب) المكان الذى يخرج منه البول خارج الجسم. 
(ج) الأعضاء المسئولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة. 
29 ( د ) وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم واستخلاص البول. 
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1- مرض السكرهو اضظراب قى الغدد الصماء؛ فا لأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يعجز/ تعجز 


الديهم عن إنتاج ما يكفى من الأتسولين- 


)١(‏ الحويصلة الصفراوية. (ب) الغدة الدرقية. 
(ج) البنكرياس. ( د )الأمعاء الدقيقة. 


2 العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية هى : 
١(‏ )الكثلة والشكل. (ب) الحجم والشكل . 


(ج) الكتلة والحجم. ( د ) المسافة والكتلة. 

13- من المواد العازلة للكهرباء 
(١)المطاط.‏ (ب) الحديد. (ج) النحاس. (د) الألومنيوم. 

4 عند استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربائية يسيب ذلك 
(1) سريان التيار. (ب) فتح الدائرة. (ج) غلق الدائرة. (د) إضاءة المصباح. 

5- من شروط إضاءة المصباح فى الدائرة الكهربية: 1 

)١(‏ وجود بظارية فى الدائرة. (ب) أن يكون المفتاح مُغْلقَاء 
(ج) عدم وجود مادة عازلة فى مسار الدائرة . ( د ) جميع ماسبق. 

6- أى المصابيح تضىء عتد إغلاق المفتاح (ع) فى الداثرة الكهربية الآتية؟ .. ا لدم 
)4-31( (ب) (4-3-1) 21 5 
(ج)(2-1) (د )3-2-1( اا ا 

© أكمل باستخدام بنك الكلمات التالية: ۵ 7 


(غشاء الخلية - عضيات - أعضاء - جدا رخلوى - الدورى- الهضمى - الكلى- المثانة) 
1- يحيط بغشاء بعص الخلايا 
2-التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمر 


3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 


4-يسمح بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه . 
5-تتسارع نيضات القلب فى الجهاز عند الشعوريالخوف. 
6-تعمل فى الجهازالبولى على تنقية الدم . 


© اكتب المصطلح العلمى لكل من: 

1- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. 

2- جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. 

3-النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 

4- جها زيفرز الهرمونات الثى تحفزباقى أجهزة الجسم للاستجابة . 

5-شحنات كهربية صغيرة تتحرك داخل الأسلاك فى الدائرة الكهربية المغلقة. 


ل “عليه نے عي “سم 


©7 ++ 


عمسو جه بوي د 06411106111101 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآثية: 


1- جميع الخلايا تتكون من عضيات» ويؤدى كل منها وظيفة مختلفة 0 
2- يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. ) 
3- يتم تخزين الماء والقضلات فى الفجوة العصارية. 0 
4- تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تمامًا فى التركيب. ) 
5- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. 0 
6- لا يستجيب المخ عند الشعوربالتوتر. ) 
7- يعمل كل جهازقى الجسم منفردًا عند التعرض للخطر. ) 
8- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 0 
9- يشارك الجلد فى إخراج العرق من خلال المسام. 0 
0- تعمل عضلات الجسم معًا فى الوقت نفسه. 2 
1- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم فى جسمه. ) 
12- الخلايا العضلية عبارة عن ألياف قصيرة تسمح بالحركة وتخزين وإطلاق الطاقة . ) 


© صل العبارات فى العمود (1) بما يناسيها فى العمود (ب): 


(i)‏ (ب) 
1 جهاز الإخراج 2 ) تعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2 الغدد الصماء 0 ) يعمل على تنقية الدم وإخراج فضلات الجسم 
3- الجهاز العضلى الهيكلى )2 ) يعمل على انقباض الأنسجة وتحريك الجسم 
0 


) تعمل على تقل الغازات من خلال الأوعية الدموية: 
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© (1) اخترالإجابة الصحيحة: 


1- أى مما يلى يوجد فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيواتية ؟ 


(١)النواة‏ (ب) الميتوكوتدريا 

(ج) البلاستيدات الخضراء ( د ) السيتوبلازم 

2- أى مما يلى ليس من أعضاء الإخراج؟ 5 

(١)الجلد‏ (ب) الكليتان (ج) الرئتان (د)القلب 
3- يعاتبر مصدرالشحنات الكهربية التى تنتقل خلال الدائرة الكهربية. 
(١)المصياح‏ (ب) المفتاح (ج) البطارية ( د )الأسلاك 
4- يقوم ..... .. بإنتاج الطاقة داخل الخلية. 

)١(‏ السيتويلازم (ب) الميتوكوتدريا (ج) جھازجولجی (د )النواة 


(ب) الشكل المقابل يمثل أحد المولدات الكهربية. 

1- ما اسم الظاهرة التى يعتمد عليها فكرة عمل هذا الجهازة 

22 كيف يمكن زيادة الكهرباء الناتجة عن هذا الجهاز؟ 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (۸) أمام العبارات الآنية: 


1- تعمل المقاومة الكهريبة على زيادة سرعة مرورالإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 
2- تحتوى جميع الخلايا على السيتوبلازم والجدارالخلوى والنواة. 

8- تنتج اليوريا من هضم وتكسير البروتينات داخل خلايا الجسم. 

4- يفضل توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على التوالى. 

(ب) اذكرأهمية نواة الخلية. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


5 وحدات مجهرية داخل الكليثين تعمل على ترشيح الدم والمواد الضارة من الجسم ) 
2- المواد التى تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها بسهولة ٠‏ 0 
3- وحدة بناء جسم الكائن الحى. )2 
4- عملية طرد الفضلات الناتجة عن احتراق الغذاء داخل الخلايا. 3 
(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس ولكنها تغطى بطبقة من البلاستيك, يم تفسرذلك © 


15:14 13:11 


10:8 7:0 


ع ا 
1 
3 
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)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين : 
1- تتم عملية التنقس الخلوى بالخلية داخل ٠...‏ : (الميتوكوتدريا - الفجوة العصارية) 
2- يتم إفرازالهرمونات من خلال 555 (الجهازالدورى - جهازالغدد الصماء) 
3- توصيل ملعقة معدنية ضمن مكوتات الدائرة الكهريية يجعلها دائرة (متتوحة -مفلقة) 
E‏ مصنع الغذاء بالنسبة للخلية . (الميتوكوندريا - البلاستيدات الخضراء) 
(ب) يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج فى الإنسانء بم تفسر ذلك ؟ 


)١( ©‏ تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 


2 (ب) 
| 1- المفتاح الكهريى ١‏ ) تخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكربون. 
| 2- السيتويلازم ١ ١|‏ )يتحكم فى فت ولق الدائرة الكهريية- ا 
3 الرئتان 3 ) سائل هلامى يما قراغ الخلية: | 
| 4- المواد العازلة للكهرياء 1 ) يعتيرمصدرالتيارالكهربى فى الدائرة آلكهرية 
1 | ) تستخدم فى تغليف أسلاك الكهرياء . 


(ب) ماذا يحدث إذا فقد الغشاء الخلوى خاصية النفاذية الاختيارية ودخلت كمية كبيرة من الماء للخلية؟ 


)١( ©‏ استخرج الكلمة المختلفة: 
1- الكليتان - القلب - الحالبان - المثانة البولية. 
ل البطارية - المفتاح الكهربى - المغناطيس الكهربى - الأسلاك . 
:9 مركزالخلية - تتحكم فى الوظائف داخل الخلية - تنظم دخول المواد للخلية - انقسام الخلية. 
4- القلب - الدم - الجلد - الأوعية الدموية. 
(ب) حدد طريقة توصيل المصابيح فى كل صورة: 


15:14 13:11 10:8 7:0 - تاب‎ ® 
ووم‎ ED ana 1 EID + 
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ه هل حلمث يومًا بالسفرإلى الفضاء؟ هذا النوع من السقرليس 


كأى شىء يجريه الإنسان على الأرض. 


٠‏ تؤثرالتغيرات نثيجة انعدام الجاذبية فى الفضاء على أنظمة 
(أجهزة) أجسامنا بعدة طرق؛ لذا يجب على رواد الفضاء أن يكونوا 
على دراية يمثل هذه التأثيرات» وأ ذوا احتياطات خاصة 
للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء وجودهم فى الفضاء. 


عناصر |الموضوع 
© جسم الإنسان فى غياب الجاذبية 
« تؤثرظروف الحياة فى الفضاء على أجسام رواد الفضاءء لذلك 
يجب عليهم أن يخضعوا لتدريب بدنى مكثف وفحص قبل 
إرسالهم إلى الفضاء. 
٠.‏ يتحرك رواد الفضاء فى محطة القضاء الدولية بسرعة تزيد عن 
0 کم /س مما يعنى أنهم فى حالة سقوط حر باستمرار. 
ه إذا سبق لك أن رأيت رواد فضاء يحلقون فى الفضاء ببذلاتهم 


الفضائية» فقد تتمكن من تخيل شعورانعدام الوزن 


© دُوارالقضاء 


« لاتزال الحياة فى الفضاء صعبة على جسم الإنسان حيث يعانى معظم رواد القضاء من دوارالفضاء الذى يشبه 
إلى حد ما الشعوربدوارالسيارة قعندما تقل الجاذبية تتأثر أجهزة الجسم المختلفة بطرق مختلفة. 

٠‏ لتجنب المخاطرالتى يتعرض لها رواد الفضاء فإنه توجد أنظمة داعمة على متن المحطة الفضائية وفى بذلات 
الفضاء للمساعدة على تلبية احتياجات رواد الفضاء على قيد الحياةء ومكافحة تأثيرات الظروف المحيطة فى 
القضاء على أجسامهم. 
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© الفضاء والجهازالدوري 

»* يضخ القلب الدم بصورة طبيعية إلى المخ فى الاتجاه المعاكس لقوة الجاذبيةء حيث تساعد الجاذيية على تدفق 
الدم إلى أطرافنا ويقية أجسامنا. 

» انخفاض قوة الجاذبية فى الفضاء يعطل هذا النمط الطبيعىء ويؤثر اضطراب هذه العملية فى المخ والعينين 

| والهيكل العظمى وكل الأعضاء الأخرى فى جسم الإنسان. 


© الفضاء والجهازالحركى 


* جسم الإنسان فى الفضاء لا يبذل جهدًا للتحرك؛ لأن رواد الفضاء يسبحون فى الفضاء وهذا يبدو رائعًا بعض 
الوقتء ولكن على المدى الطويل يكون صعبًا على جسم الإنسان؛ فيشعررائد الفضاء بأنه لم يعد بحاجة إلى بناء 
العظام لذلك يبدأ الهيكل العظمى فى الضعف أو فقدان المعادن. 


. يمكن أن يفقد رواد القضاء ما يصل إلى 2.5 × من المادة العظمية لديهم كل شهر فى الفضاءء لأنه لا يطلب من 
عضلات رواد الفضاء العمل لمقاومة الجاذبية فتبدأ العضلات فى فقدان كتلتها أوالضمور. 


5 لمكافحة هذه الأثارالسلبية على الجهازالحركىء يجب على رواد الفضاء ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يوميً. 
٠‏ بعد أن تعرفت على بعض التحديات البدنية للحياة فى منطقة الجاذبية الصغرى يجب على العلماء التخطيط 
جيدًا للسفرإلى الفضاء فى المستقبل عن طريق: 
- معرفة الكثيرعن كيفية السفرإلى الفضاء وظروف الحياة فى الفضاء والكواكب الأخرى. وتأثيرذلك على أجسامنا. 


- دراسة البنية التشريحية ووظائف أعضاء الجسم لدى رواد الفضاء قبل السفر إلى الفضاء ويعد عودتهم. 


- تصميم برامج وابتكار أجهزة +-تقلل من المخاطر الصحية التى سيواجهها رواد الفضاء عند السفرإلى أدنى حد ممكن. 
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مشروع متعدد التذ ات: ابتكر للمستقبر 


. فى هذا المشروع سوف تستخدم مهاراتك فى العلوم والرياضيات لإيجاد حل لمشكلة حقيقيةء ستفكرفى طرق تفكير المخ 
والكمبيوت ر أو جهازالروبوت» وكذلك تصميم جهاز يساعدك فى استكمال واجبك المنزلى. 

. يتناول المشروع استخدام تكنولوجيا ميتكرة ة لحل مشكلات عالمية. .خلال هذا المشروع قد تمارس بعض الأعمال الإضافية 
المتعلقة بهذا التحدى فى فصل الرياضيات. 

٠‏ وسنتعرف خطوات عملية التصميم الهندسى كما هو موضح فى المخطط التالى: 


هقف 
الفكرة المواد 


٤ لي‎ ® 5 


د 


الاختبار 


استراتيجية العمل 
© قم بقراءة القصة بكتاب الطالب. 


© اقرأ المعلومات التالية عن آلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 
أولى لآلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 


© شارك أصدقاءك واعملوا معًا فى فريق للنظرفى تصميم نموذج 


« يؤدى الابتكار ! 


أمرمهم للغاية لصنع آلات جديدة. 


انعمسو جه ونيا ب إن | [االويات111ونا 


( الذكاء الاصطناعن 


. هو فرع من علوم الحاسوب يركزعلى صنع آلات تقوم بالأعمال وتتعلم وتتفاعل مثل الإنسان. 
٠‏ اكتشف العلماء طرقًا عديدة لصنع أجهزة كمبيوترذات ذكاء اصطناعى لمساعدتنا فى كثيرمن المجالات. منها: 


. تستخدم المستشفيات والأطباء الحواسب الفائقة لمراجعة بيانات الأفراد 
الصحية حيث تساعدنا فى توفرالكم الهائل من المواد فى قواعد البيانات العامة 
والمراجع الطبيةء والدوريات العلمية فى تطوير المزيد من المعالجات التى 
تتناسب مع العلاجات المخصصة. 

* دراسة التواصل بين المخ والكمبيوتر هو أحد مجالات البحث المهمة فى الذكاء 
الاصطناعى, حيث يحدث التواصل بين المخ والكمبيوتر عندما يستخدم الجهاز 
إشارات من المخ للتحكم فى شىء ماء مثل مؤشر على جهاز كمبيوتر أو التحكم فى 
حركة الأصابع كجزء من طرف صناعى. 


٠‏ بالإضافة إلى التطبيقات الطبيةء يجد الذكاء الاصطناعى طريقه فى الوظائف 
الخطيرة على الإنسان. فمجالات التعدينء ومحطات الطاقة النووية والتشييد 
ھی مجالات يتم استخدام الروبوتات فيها. 

» فكرفى الوظائف التى يمكن للروبوتات أن تقوم بها والتى قد تساعد فى الحفاظ 
على سلامة الأشخاص. 


* يؤثرالذكاء الاصطناعى فى اقتصادنا. فالمزارعون يتعرضون للضغط المتزايد 
لإنتاج المزيد من المحاصيل لإطعام المزيد من الناس. 

. يتم صنع الروبوتات لأداء المهام الصعبة التى لم يكن من الممكن أداؤها فى الماضى. 

* يمكن للروبوت المزارع التعامل مع البيئة المحيطة به من خلال جمع الخضراوات 
أوالفواكه. واستخدام المبيدات الحشرية فى مناطق محددة أو زراعة البذور, كما 
يمكن أن تخبرنا المستشعرات على ذراع الرويوت أى حبة طماطم ناضجة وأيها غير 
ناضجة بناءً على شكلها وحجمها. 

. يمكن للأنظمة الدقيقة الأخرى أن توزع المياه» وتنثر البذور. وترش الأسمدة والمواد 
الأخرى التى تحافظ على صحة النبات من خلال تطبيق على شبكة الإنترنت» مثل 
لعبة من ألعاب الزراعة الشهيرة. 

» يؤثر الذكاء الاصطناعى. كما رأيت. فى العديد من جوانب الحياة فى المجتمع 
بشكل إيجابى. 

» فكرفى مجتمعك المحلى. كيف أثرت التكنولوجيا فى المكان الذى تعيش فيه؟ 
كيف تعتقد أن الوظائف فى المنطقة المحيطة بك قد تتأثر ننيجة للتطورالمستمر 
للذكاء الاصطناعى؟ 
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الفكرة: 
تصميم روبوت (آلة) للمساعدة قى أداء الواجب المنزلى الخاص بك. 


المواد المستخدمة: 
مواد لصنع النموذج مثل: الصناديق - ورق مقوى - خيط - مقص -غراء - شريط لاصق . 


الخطة: 

٠‏ اتبع هذه الخطوات مع زملائك: 

© استعرض التحدى: ادرس التحدى جيدّاء ثم قم بتصميم متطلبات هذا المشروع. 

© توزيع أدوارالمجموعة: حدد دوركل فرد فى مجموعتك. مع تسجيل كل اسم بجانب الدورالمكلف به. 

© استعراض الأفكارقى رسومات توضيحية: راجع بيانات المواد مع زملائك فى الفريق»ثم ابدأ عملية العصف الذهتى. راجع رسوماتك 
التوضيحية وحدد تصميمًا واحدًا لتطويره. وأضف المزيد من التفاصيل ليكون هو المخطط الذى ستعتمد عليه فى تصميم الحل. 

© التخطيط والتنفيذ: قم بتجميع المواد وتأكد من تسجيل الخطوات وتنفيذها بشكل صحيح لعمل تصميم النموذج الخاص بك. 

© التأمل والتقديم: عند الانتهاء قم بمراجعة منتجك والعملية: استكمل الملاحظات والاستنتاجات» حدد أساليب للتحسين. 
حضرنفسك للمشاركة مع فصلك. 


أدوار المجموعة 


قائد المجموعة: 


تقديم التشجيع والدعم ومساعدة أعضاء الفريق لأداء أدوارهم» مع متابعة المخطط الزمنى. 

مسئول المواد: 

تجميع المواد وترتيبهاء وطلب المزيد من المواد عند الحاجة» ضبط المواد حسب الحاجة 

(مثل تقطيع - تعديل الحجم - طى الأشياء ...). 7 
المهندس: 


تنسيق بناء النموذج واقتراح إجراء الاختبارعند الحاجةء والتأكد من البناء الآمن. 


مراسل الفريق: 
تسجيل كل الخطوات العملية ومشاركتها لاستكمال التحدى. 
الت ين 


5 1-95 .. ما الذى يعجبك فى هذه الأفكار؟‎ ٠ 
5 أين تستطيع إدخال (إضافة) بعض التحسينات على هذه التصميمات ؟‎ ٠ 


ه كيف تحول تصميمك من كيس أوزجاجة بلاستيكية إلى شىء جديد؟ ما الأدوات التى استخدمتها؟ 


٠‏ ما المشكلات التى واجهتك عند تصميم المنتج؟ اذكر مشكلتين, وكيف قمت بحلهما؟ 
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حقائق علمية درستها: 


» العلاقة بين درجة الحرارة وانتقال الحرارة والتكنولوجيا: 

- تختلف المواد فى قدرتها على نقل الحرارة خلالها؛ حيث تنقسم المواد إلى مواد 
موصلة للحرارة ومواد عازلة للحرارة . 

+ يستخدم الترمومترف قياس درجة حرارة المواد المختلفة للتعبيرعن مدى سخونتها 
أوبرودتها. 

» نستخدم عند الطهى مادة عازلة تمنع انتقال الحرارة مثل قفازالفرن أوقطعة 
قماش حين تمسك بصينية ساخنة حتى لا تتأثر بحرارتها. 

» تمتص الملابس الداكنة الحرارة؛ لذا ينصح بارتداء ملابس داكنة شتاءء وتسمح 
الملابس الفضفاضة الفاتحة بمرورالهواء؛ لذا ينصح بارتدائها صيمّء وتساعدنا 
درجة الحرارة على معرفة نوع الملابس المناسبة حسب المناخ فى البيئة ا محيطة بنا . 
» تساعدنا التكنولوجيا على اختيارنوع الملابس المناسبة بناء على طقس البيئة 
المحيطة. 


عند قضاء رحلة أونزهة تستغرق عدة ساعات فإنك ستأخذ 
بعض الأطعمة الباردة كالعصائروالمشروبات الدافئة كالحساء. 
تساعدك دراسة الحرارة وخصائصها المختلفة فى الحفاظ على 
السلطة باردة والحساء دافئًا بوضعهما فى ترموس يمنع تسرب 
الحرارة؛ حيث يصنع الترموس من مادة عازلة للحرارة. 


1- الطاقة الحرارية وتأثيرها على خصائص جزيئات المادة. 
2- الصورالمختلفة لتحولات المادة وعلاقتها بدرجة الحرارة. 
3- طرق انتقال الحرارة بين المواد المختلفة . 


انعمسو جه ونيا ب إن | [االويات111ونا 


+ توصف المادة ......................: يأن لها حجمًا وشكلّد تابتين. 
( ) الصلبة ل ) الغازية 


# عند وضع كوب به ماء فى فريزرالثلاجة فإن .... 


اا (_) الماء يفقد طاقة حرارية 
؟65 الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 
# تعلمنا فيما سبق أن المادة توجد فى ثلاث حالات هى الصلبة والسائلة والغازية. 
3 تتكون جميع المواد من أجزاء صغيرة تسمى الجسيمات. 
* عندما تكتسب جسيمات الماء طاقة حرارية تزداد طاقتها وتنحول إلى بخارماء. 


١‏ تتوقف الطاقة الحرارية للمادة على طاقة حركة الجسيمات المكونة لها 

» تزداد الطاقة الحرارية لجسيمات المادة بالتسخين وتقل هذه الطاقة بالتبريد. 
متى تتحول المادة من حالة إلى أخرى رع 

غندما تققد 


أوتكتسب جسيمات المادة طاقة حرارية حتى تصل لدرجة حرارة معينة تتحول من حالة لأخرى. 


1 a 
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.... صور مختلفة توضح تغيرات المادة من حالة إلى أخرى: مده 


(8 2) 01 


انصهار الزبدة ا تبخر الماء عند التسخين ! تجمد الماء 


د عند ترك مكعب من الثلج قى هواء الغرفة فإنه 


[_) يفقد حرارة . ( ) يكتسب حرارة. 5 


66 كيفية تصنية الزجاة 


. يمكن تشكيل بعض المواد عن طريق تغييردرجة حرا 
اكتشف الإنسان قديمًا صناعة الزجاج 


رتها فيؤدى ذلك إلى تغييرحالتها الفيزيائية مثل تصنيع الزجاج. 


يمكن عمل أشكال مختلفة من الزجاج عن طريق النفخ 
بالهواء داخل الأنبوبة. 


» تختلف درجة الحرارة اللازمة لتتغير المادة من حالة إلى أخرى باختلاف توع المادة. 6 


الممسو جه عو بيبا ب إك|||الونات2111نا١‏ 


ما الذى تعرفه عن الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة؟ 
قيم كعايم 


0 تحديد حالات المادة 


. تمتلك جميع الأجسام طاقة حرارية ء وتعتمد الطاقة الحرارية للجسم على حركة جسيماته‎ ١ 
عند انتقال جزء من الطاقة الحرارية من أو إلى الجسم يُسمى هذا الجزء من الطاقة باسم الحرارة.‎ # 


١‏ يمكن تحديد حالة المادة سواء صلبة أوسائلة أوغازية وفقًا للحجم والشكل. 


المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية 
تتحرك أسر ن المادة تتحرك الجسيمات بسرعة 
1 تتحرك بش كل بطىءء وترتلاى لخ اسع من المسادة E‏ ع 7 
حركة الجزيئات ٠.‏ م الصلبة. وتمتلك مقدارًا متوسطًا كبيرةء وتمتلك أكبر قدر 
أقل قدرمن الطاقة. 2 5 
من الطاقة. من الطاقة. 
حجم المادة الحجم ثابت الحجم ثابت الحجم متغير 
شكل المادة الشكل ثابت الشكل متغير الشكل متغير 
أمثلة الثلج الماء بخارالماء 


7 امل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 

ا (ثابت - متغير - عالية - منخفضة) 
1- تتميزجزينات المادة الصلبة بأنها مترابطة وقريبة جذامن بعضها وتهتزبسرعة فى مكاتها. 

2- جزيئات المواد الصلبة لها حجم وشكل ثابت. أما المواد السائلة قلها حجم ٠لكن‏ شكلها متغير. 
3- تتحرك جزيئات المواد الغازية باستمرارويسرعة ؛لذا فإن جزيئاتها متباعدة. 


4- المواد الغازية لها حجم وشكل . »وبالتالى تطفو وتنتشر بحرية أو تنضغط بفعل الضغط. 


انعمسو جه ونيا ب إقى | [االويات111ونا 


و اتسين كمي ة امن الماد طاقة حركة جسيمات القاء 
تزا تس 

العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات وطاقتها الحرارية 
ء نشا الطاقة الحرارية لجسم ما عن حركة الجسيمات المكونة لمادته. 


طاقة الحركة الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 


الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها . 


+ الذرة أصغروحدة بنائية للمادة. 


تتوقف الطاقة الحرارية لمادة ما على سرعة الجسيمات المكونة لها. 


ترمومتر 


مقدار الطاقة الحرارية للمادة الصلبة أقل من مقدار الطاقة الحرارية للمادة السائلة. 
۾ لأن جزيئات المادة الصلبة تتحرك بسرعة أقل من جزيئات المادة السائلة . 


» تُعد الطاقة الحرارية ية إحدى خواص المادة وهى طاقة غير مرئية. 


ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب من الثلج بين يديك؟ 69 
تنتقل الطاقة الحرارية من اليد إلى مكعب الثلج وتسبب اتصهاره. 


| عند تسخين المادة تنتقل الطاقة الحرارية ارية إلى جسيماتها  وتكتسب الجسيمات حرارة قتتحرك يشكل أسرع‎ ٠ 
. يوجد ثلاث طرق لانتقال الحرارة هى التوصيل والحمل والإشعاع‎ ٠. 


صو يب ب UdIIIOUQdIIIIEI‏ 


# سرعة جسيمات المادة الصلبة ....................... سرهة جسيمات المادة السائلة, 
() أكبرمن () أقل من 
© تزداد طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة بزيادة ................... الجسيمات . 


) سرعة ل )حجم 


تغير حالة المادة ودرجة الحرارة 
# تتوقف حالة المادة على درجة حرارتها. 
8 تتسبب الطاقة الحرارية فى حركة جزيئات المادة وتصادمها مع بعضهاء 
وكلما زادت الطاقة الحرارية للجسم زادت طاقة حركته. 
+ يعتمد مقدارالطاقة الحرارية لجسم ومقدارطاقة حركته على سرعة حركة الجزينات. 
7 ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى زيادة سرعة جزينات المادة والعكس صحيح. 


عمليتا الانصهار والتجمد 


الانصهار التجمد 
7 
* تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. * تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة, 
© ماذايحدث للمادة الصلبة عند ارتفاع درجة حرارتها؟ © ماذايحدث للمادة السائلة عند انخفاض درجة حرارتها؟ 
تهتزالجسيمات داخلها بسرعة أكبروتتباعد عن بعضها تتحرك الجسيمات ببطء أكثر وتقترب من بعضها وتصبح 
وتصبح طاقتها أكبر. فتتغلب على قوى الترايط بين الجسيمات طاقتها أقل وتزداد قوى الترابط بين الجسيمات فتحدث 


فتحدث عملية الانصهار. عملية التجمد. 


عملية الانصهار عكس عملية التجمد 


* درجة الانصهار: هى الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وتتياعد الجزيئات عن بعضها 


© ظ 
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التكثة 


» تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ٠‏ تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 

٠‏ ماذا يحدث للمادة السائلة عند ارتفاع درجة حرارتها؟ ٠‏ ماذا يحدث للمادة الغازية عند انخفاض درجة حرارتها؟ 
تمكتسب جسيماتها طاقة كافية تمكّنها من التباعد تفقد جسيماتها طاقة حرارية فتتحرك بسرعة أقل وتزداد 
عن بعضهاء ومن ثم تتحول إلى مادة غازيةء فتحدث قوى الترابط بين الجسيمات: فتقترب من بعضهاء وتتحول 
عملية التبخير. إلى سائلء فتحدث عملية التكثف. 


+ درجة الغليان: هى الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وتتباعد الجزيئات عن بعضها. 


المخطط التالى يوضح تحولات المادة مع تغيردرجة الحرارة: 


بارتفاء درجة الحرارة 


بانخفاض درجة الحرارة 
[املحوظة 

. من سين المادة فإنها تكتسب طاقة حرارية  وعند تبريد المادة فإنها تفقد طاقة حرارية‎ ٠. 

5 درجة الانصهارودرجة الغليان خصائص فيزيائية مميزة لكل مادة. فمثاد: 
9 - درجة انصهار الثلج صفردرجة - درجة غليان الماء 100 درجة مئوية. 


- درجة غليان الزئبق 357 درجة مئوية . 


انعمسو جه ونيا ب إن | [االويات111ونا 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- عند اكتساب قطعة من الثلج طاقة حرارية يحدث لها : (تكثف - اتصهار- غليان - تجمد) | 
1 2- أى المواد الآنية تكون جسيماتها أكثرترابظًا» 5 (الماء - الهواء - الحديد - الأكسجين) 1 
ا 3-أق جسيمات المواد الآتية تكون أكثر تباعدًا عن بعضها؟ 3 ( الخشب - الماء - الهواء - الزيت 
ا 4- عندما يتبخرالماء فإن المسافات بين جزيئاته ١‏ ( تزداد - تقل - تنعدم - تظل كما هى) | 
5- عند تعرض الشمع للحرارة :--................. بين الجسيهات المكونة له. 


(تفل المسافة - يزداد الترابط - يزداد التصادم - يزداد التباعد) ¦ 


: © أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- عند وضع ماء فى فريزرالثلاجة طاقة حركة جزيئاته. (تقل - تزداد) ا 
2- الدرجة التى يتحول عندها الماء إلى بخارماء تسمى . (درجة الانصهار- درجة الغليان) ا 
8- تتشايه سرعة جزينات الماء مع سرعة جزيئات : (الزيت - الثج) | 
4- يتغير جسيمات المادة عند تحولها من حالة إلى أخرى. (عدد - تباعد) أ 


(© ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- عندما تكتسب جسيمات المادة طاقة حرارية تزداد سرعتها. ) ( 
2- عند تبريد المادة يزداد معدل التصادمات بين جزيئاتها 3 * 
3- تنصهر المادة الصلبة عندما تفقد طاقة حرارية. 2-3 
4- تضعف قوى الترابط بين جسيمات المادة السائلة بالتسخين. ) ( 
5- تتحول المادة من الحالة الغازية إلى سائلة عندما تفقد طاقة حرارية. 4 € 


© اكتب المصطلح العلمى: 


1-تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 0 £ 
2- متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 0 ( 
3- تحول المادة من الحالة الصلية إلى الحالة السائلة. 0 ( 
4- تحول الماء إلى ثلج بالتبريد. ا ( 
58- الطاقة التى تكتسبها المادة بسيب حركتها. المع 
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ماجعتته ار 


البحث العملى: درجة الحرارة وحركة الجسيمات 


» أى المواد التالية تتحرك جسيماتها بسرعة أكبر؟ 
()اشج () الم () الهواء 
69 تأثير درجة الحرارة على حركة الجسيمات 


١‏ فى هذه التجربة سوف تلاحظ اختلاف بعض خصائص المادة مع تغيردرجة حرارتها. 


اكد تجربة تأثير درجة الحرارة فى طاقة حركة الجسيمات وسرعة حركتها ؟) 


الأدوات: نظارات واقية - قفازات مقاومة للحرارة - ساعتا إيقاف - دورقان بسعة 250 مل - 2 ترمومتر- ألوان طعام - 
اثنتان من القطارات - ماء بارد - ماء ساخن تتراوح درجة حرارته بين 35 درجة مثوية و45 درجة مئوية. 

NS‏ | السا 

Gq‏ ضع 100 مل من الماء الساخن فى دورق و100 من الماء البارد فى الدورق 
الآخرء ثم استخدم الترمومترلقياس درجة الماء فى الدورقين. 

© باستخدام القطارتين أضف قطرتين من ألوان الطعام فى كل دورق فى نفس الوقت . 

© ابدأ تشغيل ساعتى الإيقاف لكل دورق لحظة إضافة ألوان الطعام إلى الدورقين. 

© لاحظ الوقت المستغرق فى انتشارقطرات ألوان الطعام فى كل دورق حتى 
يتكون محلول موحد اللون فى الدورقين مع عدم تحريك الماء باستخدام 
الترمومترات. 

© کررالخطوات من (1) إلى (4) باستخدام 200 مل من الماء . 

زفق سجل بياناتك وملاحظاتك فى الجدول التالى: 


اء ساق 
ماء بارد 
الملاحظة ٠‏ تنتشرالوان الطعام فى الماء الساخن أسرع من الماء البارد. 
9 الاستنتاح ين ٠‏ تزداد طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة بارتفاع درجة حرارتهاء فيؤدى ذلك إلى زيادة سرعة انتشارها. 
٠ه‏ تقل طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة بانخفاض درجة حرارتهاء فيؤدى ذلك إلى انخفاض 


سرعة انتشارها. 


© 
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GEES‏ الطاقة الحرارية وحركة الجسيمات 


7 فز 


إذا تركت الآيس كريم خارج الثلاجة لفترة من الوقت فإنه يتحول إلى الحالة السائلة: 


تستمى هة العَمَلِية: 
[) ائصهاًا تبخيرًا 
#جسيمات الآيس كريم ورم ددومو روود رعقاقة خرازية 
+ إذا قمنا بتسخين دورق يحتوى على مكعبات من الثلج عند درجة حرارة ثابتة : فإنه ينصهر ويتحول إلى ماء سائل» وباس تمرار 
التسخين فإنه يتحول إلى بخارماء. 


© إذا قمئا بتسجيل درجة حرارة الماء على فترات منتظمة وتمثيل هذه المعلومات بياتيًّاء نحصل على الرسم البيائى التالى: 


+ 


أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(طاقة حركية - درجة الغليان - درجة الانصهار- طاقة حرارية) 
1- تكتسب جزیئاٽ الماء وعندها تتحول هذه الطاقة إلى الجمزيتات لماه 
2- تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند .. 5 
3- يزيادة درجة الحرارةء تصبح قوى الترابط ضعيفة للغاية ‏ وتبدأ الجزيئات فى الاتتشاربعيدًا عن بعضهاء وعندها 
يتحول الماء السائل إلى بخارماء. عندما يصل إلى 
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التمدد الحرارى 


5 : فكز : 


# تعلمنا فى الأنشطة السابقة أن حالة المادة تتغير عند تغيردرجة حرارتهاء فماذا يحدث للمادة عند تعرضها للحرارة؟ 
(_) يتغيرحجم المادة ( ) تتغيركتلة المادة 
٠.‏ فى رأيك» لماذا تجف الملابس عند تركها معرضة لحرارة الشمس؟ 


العلاقة بين درجة حرارة المواد وأحجامها 
. عندما نترك كرة بلاستيكية ممتلئة بالهواء فى الطقس البارد لفترة من الزمن نلاحظ أن حجم الكرة يقل (ينكمش)؛ ويصعب ركل الكرة. 


» يختلف سلوك الجزيئات المكونة للمادة وقوى ترابطها باختلاف مدى برودة أو سخوتة الجسم ` 


» قوى الترابط بين الجزيئات فى درجة الحرارة المنخقضة أكبر من قوى الترابط فى درجة الحرارة المرتفعة » حيث تميل 


الجزيئات إلى الانتشارعند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة . 


> من التغيرات التى تحدث للمادة بسبب اختلاف شكل ترتيب الجزيئات التمدد والاتكماش. 


التمدد الحرارى الانکماش الحرارى 
٠‏ تغيريحدث للجزيئات المكونة للمادة وينتج عنه زيادة » تغيريحدث للجزيئات المكونة للمادة: وينتج عنه نقص ا 
حركتها وزيادة المسافات الفاصلة بينها. المسافات بين الجزيئات وزيادة قوة ترابطها؛ مما يؤدى 
إلى بطء حركتها. 


الممسو جه جبو .3 إك[(ورالويو انون 


. عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتمدد ويزداد حجمهاء وتننش ر جسيماتها وتتباعد عن بعضها‎ ٠ 
عند انخفاض درجة حرارة المادة تنكمش ويقل حجمها وتقترب جسيماتها من بعضها.‎ ٠ 
تطبيقات على التمدد والانكماش‎ 


صناعة الترمومترات 


يحتوى الكثير من الترمومترات على الكحول الملون. 

عند وضع الترمومترفى مادة درجة حرارتها مرتفعة: 
- ترتفع درجة حرارة الكحول ويحدث له تمدد حرارى . 

عند وضع الترمومترفى مادة درجة حرارتها منخفضة: 
- تنحفض درجة حرارة الكحول ويحدث له انكماش حراری. 


فتح الغطاء المعدتى 


عندما يغلق الغطاء المعدنى للبرطمان ويصعب فتحه يمكنك فتحه 


بوضعه تحت الماء الساخن. 
- لأن الغطاء المعدنى للبرطمان يتمدد بالحرارة مما يؤدى إلى 
سهولة فتحه. 


تستخدم وصلات التمدد (فواصل التمدد) عند بناء الكبارى وغيرها من المبانى. 
عند تعرض الكبارى والمبانى للحرارة يؤدى ذلك إلى تمدد المواد المعدنية المستخدمة 

لتشييد الكبارى والمبانى. 

ما أهمية فواصل التمدد عند يناء الكبارى وغيرها من المبانى؟ 

-لتسمح بحدوث التمدد والانكمساش بطريقة آمنة فلاتحدث انحناءات 
أوتقوس فى الكيارى والمبانى. 
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ا © أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


E‏ ....حرارى عند ارتفاع درجة حرارة الجسم. (تمدد - انكماش 
2- تضعف قوى الترابط بين جسيمات المادة عندما : (تفقد طاقة - تكتسب طا 


3- عند حدوث عملية التمدد لجسم ما المسافة بين جزيئاته. (تزداد - تقل 
4- عند وضع ترمومترفى ماء ساخن فإن الكحول الملون داخله 1 لإيقمده- )| 


(@ تخيرمن العمود (ب) مايناسب العمود (أ): 


| 1- التمدد الحرارى | ( )درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة. ا 1 
| ا رة اواز | ( )نقصان حجم المادة نتيجة التبريد. ]أ 
| 3- الانكماش الحرارى 1 ( )يحدث عند نقص قوى الترابط بين جزيئات المادة. 1 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يزداد التباعد بين جسيمات المادة عند خفض درجة حرارتها. 
2- عند رفع درجة حرارة جسم ما يحدث له تمدد. 

3- عند وضع بالون مملوء بالهواء فی مكان بارد يقل حجمه. 

4- يظل حجم المادة ثابنًا عندما تفقد جزرءًا من طاقتها الحرارية. 


بكي يكن .يعو سیا چ 
ی ج یا ی عه 


5- يكتسب الغازحرارة عندما يتكثف . 
6- تنكمش المواد الصلبة عند ارتفاع درجة حرارتها. ) ( 
© فسرالمشاهدات الآتية: 


1- يزداد حجم البالونات المملوءة بالغا زإذا تركت فترة قى الشمس. 
2- يقل مستوى الكحول الملون عند وضع الترمومتر فى إناء به ماء بارد. 


© ماذا يحدث فى الحالتين الآتيتين؟ 


1- عدم وجود فواصل التمدد فى المباتى أو الكبارى. 


2- ارتفاع درجة حرارة الماء إلى 100 درجة مئوية . 
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® فكرة عمل الترمومتر 


٠‏ سنتعرف فى هذه التجربة على تغي رحجم المواد عند تغيردرجة حرارتها وتطبيق هذه الفكرة فى صناعة الترمومترات. 


الأدوات: كرة من الصلصال قطرها 3 : 4 سم زجاجة مياه بلاستيكية سعتها 500 مل ألوان طعام حمراء اللون: 
مسطرة متريةء 50 مل من كحول تركيزه 70 /. نظارة واقية لكل تلميذ. ماصة شفافة من البلاستيك. 


وعاء من الماء الساخن. وعاء من الماء المثلج؛ 50 مل من الماء. 
للالسمالتوضدن__) 
3 صب كميتين متساويتين من الماء والكحول فى الزجاجة حى تمتلئ إلى ربع حجمها. 
2 أضف إلى الزجاجة ثلاث 3 ات من لون الطعام الأحمر. 
€ ضع الماصة داخل الزجاجة وتأكد أنها لا تلامس الجزء السفلى للزجاجة 
أثناء لف الصلصال حول الماصة وفتحة الزجاجة. 
ضع الزجاجة على سطح مستو وبجانبها مسطرة مدرجة بشكل عمودى. 
سجل مستوى الماء الملون فى الماصة باستخدام المسطرة فى درجة حرارة الغرفة. 


ضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 


3 3 2 لك 


ضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 


ماء فى درجة حرارة الغرفة 


ماء ساخن 0-0 
ماء مثلج هاء يارد 


» يرتفع مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن. بينما ينخفض 
مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج. 


9 الاسنتاد )ا عند وضع الزجاجة فى الماء الساخن تزداد طاقة حركة جزيئات الماء الملون وتتحرك بعيدًا عن 
بعضها وتشغل مساحة أكبرفى الماصة؛ مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى الماء الملون فى الماصة ' 
٠‏ عند وضع الزجاجة فى الماء البارد تفل طاقة حركة جزينات الماء الملون وتتقارب من بعضها 

وتشغل مساحة أقل فى الماصة؛ مما يؤدى الى انخفاض مستوى الماء الملون فى الماصة » 


5 عندما ترتفع درجة حرارة المادة تقل قوى الترابط بين جزيئات المادة وتزداد المسافات بينهاء فيؤدى ذلك إلى تمددها 
# عندما تنخفض درجة حرارة المادة تزداد قوى الترايط بين جزيئات المادة وتقل المسافات بينها فيؤدى ذلك إلى انكماشها. 


تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة حرارته. 


® 
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ا ييا 


نشاط 10 09 زيادة الطاقة الحرارية 


قيم كعالم 


تزداد المسافات بين جزيئات المادة عند درجة حرارتها. 
)تفع () اتخقاض 
0 العلاقة بين حجم المادة وتغير درجة حرارتها 
تظهرصورالطاقة الحرارية فى حياتنا اليومية عند كى الملابس وتدفئة المنازل والاستحمام. 
+ عند زيادة الطاقة الحرارية للمادة تتحرك الجسيمات بشكل أسرع » وتزداد طاقة حركتها . وتزداد المسافات بين الجسيمات 
ويالتالى تتمدد المادة. 


, المخطط التالى يوضح تأثيرالطاقة الحرارية على حجم البالون وسرعة جسيمات الغازداخله: 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 
(تزداد - ترتفع - تتمدد- تقل - أسرع) 


1- تتحزك جسيمات الهادة ........... عند زيادة الطاقة الحرارية. 
5506 ................ طاقة حركة المادة عند زيادة الطاقة الحرارية. 

3- .......................درجة حرارة المادة المادة عند زيادة الطاقة الحرارية. 
4- ....................... المادة عند زيادة الطاقة الحرارية. 


المسافات بين جسيمات المادة عند زيادة الطاقة الحرارية. 
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1 ر ا 5 


على الدرس الخامس 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


1- جزيئات المادة تتحرك بشكل أسرع. (الصلبة - السائلة - الغازية - المتجمدة) 
]| 2-المسافات بين جزيئات المادة ...... أقل ما يمكن. (الصلبة - السائلة - الغازية - البخارية) ! 


+ رقع ذرجة حرارة الماد يؤدى إلى 

1 (التجمد والتمدد - التكثف والانكماش- الانصهاروالتمدد- الانصهار والانكماش) 

ا 4- تسمى زيادة حجم المادة برفع درجة حرارتها E‏ (التمدد - التكثف - الانكماش - التجمد) 
5- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يتم عن طريق 


(رفع الحرارة - خفض الحرارة - التبريد - الانكماش) 


© ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- طاقة حركة جسيمات المادة الغازية صغيرة جدًا. 2 4 
2- تزداد التصادمات بين جزيئات المادة عند التبريد. 3 1 
3- يزداد التباعد بين جسيما ث المادة بالتسخين. 2 4 
4- تنكمش المواد عند خفض درجة حرارتها. )0 ( 
5- تتجمد المواد بسبب التبريد. 0 ( 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- عند تسخين المادة يحدث لها.... e‏ (تكثف - تمدد حراری) 
2- التأثيراللازم لحدوث التجمد والانكماش هو. 55 (التسخين - التبريد) 
3- عند رفع درجة حرارة مادة .. حجمها. (يقل - يزداد) 
4- يحدث عندما يقابل بخارالماء سطحًا بارودًا. (انصهار- تكثئف) 


© ادرس الشكل المقايل ثم اخترالإجابة الصحيحة: 


1- عند وضع ماء ساخن داخل الطبق .. حجم اليالون. 

(يزداد - يقل) 
ی قوى الترابط بين جزيئات الغازداخل البالون. 

(تزداد - تقل) 
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نشاط 11 راجة: الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 
سجل أدلة كعالم 


+ الآن بعد أن تعلمت عن تأثيرالطاقة الحرارية فى تغيرات حالة المادة وما ينتج عن ذلك من تغيرسرعة الجسيمات والبعد بينها 
وتأثيرذلك فى تمدد الأجسام وانكماشها. 

5 

ول 

+ كيف ترتبط التغيرات فج فى الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجات الحرارة بجسيمات المادة؟ 


٠‏ + تزداد طاقة جسيمات المادة عند اكتسابها طاقة حرارية. 
| + تقل طاقة جسيمات المادة عند فقدانها طاقة حرارية. 
. تتغيرحالة المادة عندم تصل إلى درجات حرارة معينة. ‏ 


الفسير | العلمى ى المستند إلى د إلى الدليل 


تعتبرالطاقة الحرارية والحرارة ودرجة الحرارة أهم العوامل المشاركة فى تحول المادة من حالة إلى حالة أخرى. 


| عند صناعة الزجاج يتم تسخينه ألا حتى ينصهرإلى سائل يمكن تشكيله. 
ا 3 عند إضافة صبغة إلى الماء نجد أن اللون ينتشرأسرع عند ارتفاع درجة الحرارة. 
- ارتفاع السائل الموجود فى الترمومتر عند وضع الترمومتر فى ماء دافئ. 


| ۽ عند وضع مقياس الحرارة فى ماء بارد لاحظنا انكماش السائل. 
3 الطاقة الحرارية لأى مادة هى إجمالى طاقة حركة ذراتها وجزيناتها. 
| 


| + تؤدى زيادة الطاقة الحراري رية إلى زيادة سرعة الجزيئات أوالذرات. 
| 
| + ترجع زیا زيادة سرعة حركة الجسيمات إلى طاقة حركتها الكبيرة. 


| 5 زوج رة خرقة الجزيئات ر قي غيز اكير مغابؤاع إل :تعد ر 


یط بمشروع الوحدة: الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 


التبريد بالأوانى الفخارية»؟ 


۱ كيف يرتبط ما تعلمته عن الطاقة الحرارية؛ والحرارة؛ ودرجة الحرارة ة بمشروع الوحد 


/“ م ما الأبحاث والمصادرالتى ستحتا إليها لإكمال مشر الوحدة؟ 
1 3 وع الو 
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اتا 12 © التطبيق العملى (51511) وصلات التمدد الحرارى 


٭ تصمم الكبارى بطرق تحافظ عليها من الانحناء فى الطقس الحا رأو التشقق فى الطقس البارد. 
# يطبق المهندسون نفس مبادئ التمدد والانكماش عند تصميم هياكل المبانى. 


LQ]‏ وصلات التمدد الحرارى 


* تعد وصلات التمدد مدد الحرارى من الأمورالهندسية المهمة التى يجب تطبيقها عند تشييد الكبارىء وصنع خطوط السكك ك الحديدية. 


ا 


تأثير تغير درجات الحرارة على السكك الحديدية والمبانى والكبارى 

٠‏ تدخل مادة الصلب والخرسائة فى تشييد الكبارى. 

. عندما تتعرض هذه المواد لدرجات حرارة مرتفعة أومنخفضة, فإنها تتمدد وتنكمش‎ ٠. 

3 يطبق المهندسون مجموعة متنوعة من الطرق التكنولوجية عند تصميم الكبارى 
لضمان تحقيق عنصر السلامة الدائم. 

٠.‏ !ذا كان هناك خلل فى فواصل التمدد بالمبانی والكبارى قريما يؤدى ذلك إلى وقوع حوادث 
تودى بحياة الكثيرمن الأفراد. مثل حوادث القطارات وانهيارالمبائى. 

٠‏ لزيادة معدلات السلامة يجب عمل فواصل التمدد للكبارى وقضبان السككف 


الحديدية وخفض سرعة حركة القطارات. 


فى ضوء ذلك قم بالبحث 


فى المجالات الآتية: 
[€ مجال العلوم: أ[ مجال الهندسة: 
معرفة ودراسة مدى تأثير الحرارة على تنفيذ المهندسين للتصاميم التى تراعى 
المعادن المختلفة, التغيرات الدائمة فى درجات الحرارة 


عند تشييد المبانی. 


@ مجال التكنولوجيا: 21 | ل مجال الرياضيات: 


تصميم أجهزة يمكنها رصد | 2532[ حسابب مقدارتمدد المعادن المختلفة 
الالتواءات والاتحناءات فى المباى ل والمستخدمة فى صناعة الكبارى 
والکباری. والمبانى باختلاف درجة الحرارة. 
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مراجعة: الطاقة الحرارية وحالات المادة 


+ تثوقف حالة المادة على طاقتها الحرارية. 


# يؤدى ارتفاع درجة حرارة المادة إلى زيادة سرعة الجسيمات المكونة للمادةء وبالتالى زيادة طاقة حركتها. 


+ يؤدى انخفاض درجة خرارة المادة إلى نقص سرعة الجسيمات المكونة للمادة: وبالثالى نقص طاقة حركتها. 


طاقة الحركة هى الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 


الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها, 


الحرارة هى طاقة تنثة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 
» تتحرك جزرقات المادة الصلبة ببسرمة أقل من جزيئات العادة السائلة ,ذلك تون الطاقة الحرارية لعادة الصلبة قل من 
الطاقة الحرارية للمادة السائلة. 
» يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى بتغييردرجة حرارة المادة. 
الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
التجمد تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. 
التبخُر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية . 


التكذّف تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 


۽ التمدد الحرارى والانكماش الحرارى؛ 


التمدد الحرارى 1 1 الانكماش الحرارى 
زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. | نقص حجم المادة نثيجة انخفاض درجة الحرارة. 
ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى زيادة المسافات بين ٠ ٠‏ انخفاض درجة حرارة المادة يؤدى إلى نقص المسافات بين 
جزيئات المادة وتقل قوى الترابط بين الجزيئات وتمددها. جزيئات المادة وزيادة قوى الترابط بين الجزيئات واتكماشها. 


صو يب ب UdIIIOUQdIIIIEI‏ 


0 الطاقة الحرارية وخالزات المادة 


1- تقاس درجة حرارة المواد المختلفة باستخدام 5 
(١)البوصلة‏ (ب) البارومتر (ج) الترمومتر ( د ) وعاء القياس 


2- يطلق مصطلح . على تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
)١(‏ تبجُر (ب) تکثف (ج) انكماش (د ) انصهار 
که ما هو التعريف العلمى لمصطلح الطاقة الحرارية؟ a‏ 
)١(‏ درجة حرارة الجسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقة حركة الجسيمات فى أى مادة ( د ) كتلة المادة 
4- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار النى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات لعينة من المادة. 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة (د)عدد 
5- طاقة الحركة هى الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب الجسيمات. 
(۱) حركة (ب) توقف (ج) حجم (د ) كتلة 
6- عندما تكتسب المادة طاقة حرارية يحدث لها : 
)١(‏ تمدد وتكثف (ب) انكماش وانصهار (ج) تمدد وانصهار ( د ) انكماش وتبخر 
7= كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
(١)زادت‏ (ب) قلت (ج) تساوت (د )انعدمت 
8- السائل فى الترمومتريرتفع عندما يوضع الترمومتر فى ماء ساخن لأنه 5 
(1) يكتسب حرارة من الماء الساخن ويتمدد (ب) يفقد حرارة إلى الماء الساخن وينكمش 
(ج) يصبح الهواء المحيط بارذًا ( د ) يكتسب حرارة من الماء الساخن وينكمش 
9- يحدث ......... عند تقارب جزنيئات المادة من يعضها ونقص حجمها بانخفاض درجة الحرارة. 
(۱) انکماش (ب) تمدد (ج) تجمد (د) غليان 
7 10- يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغير 
)١(‏ حجم الجزيئات (ب) درجة حرارتها (ج) كتلتها (د ) زيادة عدد الجزيئات 
1- تكون حركة الجزيئات فى المادة -.-....-.-.... أيطأ ها يمكن. 
)١(‏ المنصهرة (ب) السائلة (ج) الغازية ( د ) المتجمدة 
2- وجود قطرات من الماء على أوراق الأشجارفى الصباح الباكردليل على حدوث عملية 
(١)الانصهار‏ (ب) التجمد (ج) التكثف ( د ) التبخير 
3- عند زيادة طاقة حركة جزينات المادة فإن جزيئات المادة 7 
)١(‏ سرعة. تقل (ب) سرعة,. تزداد (ج) انتشاں يقل ( د ) التجاذب. يزداد 
14- عندما تقل درجة حرارة المادة ... بين جزيئات المادة. 
(۱) يزداد التقارب (ب) تقل قوی الترابط (ج) تزداد المسافات (د) تزداد التصادمات 
15- يسمى ما يحدث من تباعد جزينات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها باسم e‏ 
(١)الاتكماش‏ (ب) التمدد (ج) النمو (د) نقطة التجمد 
8 س مى الدرجمة الت يتم عئدها تمسخين الجزينات فى الما السائل وتباعدها سن يعضها البعض حت تیج غا 
اسم 5 : 
(١)درجة‏ الذويان (ب) درجة التجمد (ج) درجة الغليان ( د ) درجة الحركة 


® 
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7 إذا تركت كرة فى الخارج فى ليلة باردة؛ فسوف تجدها فى الصباح الباكرذات حجم أقل وتغيرشكلها 
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-ه 


0- تعتمد قكرة عمل الترمومتر على مبدأ 

1- عند ترك قطعة من الشوكولاتة خارج الثلاجة تقل 
2- عند تبريد المادة الغازية فإن الفراغات بين جسيماتها 
13- 
14- 
5= 
6- 


ويرجع سبب ذلك إلى 
)١(‏ فقدان الكرة جسيمات الهواء داخلها 


(ب) فقدان الكرة الجسيمات الساخنة ويقاء الجسيمات الباردة. 


(ج) تفكك جزيئات الهواء إلى رات لتشغل حيرًا أقل. (د ) انخفاضدرجةالحرارةالذى أد ى إلى تقليل المسافة بينالجسيمات. 


المادة فى الحالة السائلة يكون حجمها وشكلها 


)١(‏ ثابثًا - متغيرًا (ب) ثابنًا - ثابثًا (ج) متغيرًا - ثابثًا 


أكمل العباراث الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


مستوى برودة أوسخونة جسم ما يسمى 

يسمى نقصان حجم المادة نتيجة تغيردرحة حرارتها 
تسمى غملية تحول الماء ]لی تلج ب 

يحدث التمدد الحرارى للمواد عن طريق 

عند وضع بالون مملوء بالغازداخل فريزر الثلاجة فإنه 


55-5 للمادة عند رفع درجة حرارتها. 

التأثيراللازم لحدوث عمليتى التجمد والتكثف هو 

عملية الانصهارعكس عملية 2 

وحدث تفيزقق جسيمات المادة عتد تبريدها أوتسحينها. 


الحرارق. 


تکون قطرات من الماء على أوراق النبات صباحًا يحدث نتيجة عملية 
عند خفض درجة حرارة المادة الحجم. 
يمكن تشكيل المواد الصلية عن طريق عملية 


للمادة فى الحالة حجم ثابت وشكل متغير. 


© ضع علامة (”) أوعلامة (6) أمام العبارات الآنية: 


-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 


4 


-10 


يقل التصادم بين جسيمات المادة عند خفض درجة الحرارة. 

تكون جزيتات المادة متقارية جدًا فى الحالة الغازية. 

الطاقة الحرارية من الأمثلة على صور الطاقة المرئية. 

تتغيرحالة المادة مع تغيردرجة الحرارة. 

نقصان حجم المادة مع انخفاض درجة حرارتها يسمى الإشعاع الحرارى. 

يتمدد السائل الموجود فى الترمومتر عند وضعه فى كأس بها ثلج. 

عندما يصل الماء إلى نقطة الغليان يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة - 
عند حدوث تمدد حراری تتخرك جسيمات المادة بسرعة أكبر. 

تزداد قوى الترايط بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها. 

لحدوث عمليتى التجمد والتكثف يلرم تبريد المواد. 
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بين جسيماتها. 


(د ) متغيرًا -متغيرًا 


(درجة الحرارة - طاقة الحركة) 


(تمددًا حراريًا - انكماشًا حراريًا) 


(الاتصهار - التجمد) 
(التسخين - التبريد) 
(يتمدد - ينكمش) 

(تمدد - اتكماش) 

(التبريد - التسخين) 
(الثبخر- التجمد) 

(طاقة حركة - طاقة وضع) 
(التمدد - الاتصهار) 
(المسافات - قوى الترابط) 
(تزداد - تقل) 

(التبخر- التكثف) 

(يزداد - يقل) 

(الانصهار- التبخر) 
(السائلة - الغازية) 


و انيد يج یھ نين وة حم ع لد 


ا 7 


GEE - 5 


© 


02 


5 


5 


1- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 
2- تؤدى فواصل التمدد إلى تقليل حوادث القطارات. 

3 لا تتأثرحالة المادة أوحركة جسيماتها بتغير درجة الحرارة. 
أكمل العبارات الآتية: 


1- عتد درجة الحرارة 
قوى الترابط بين الجزيئات و 5ك 
بسرعة أكبرمن المادة السائلة . 


2- غند تبريد المادة 
3- تتحرك جسيمات المادة 
4- تتغيرالمادة من حالة إلى أخرى عند تغير 

5- عملية عكس عملية الثبخر. 

6- عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها 
7-. تزداد سرعة جزيئات المادة عندما ....... ... طاقة حراربة. 


اكتب المصطاح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1- متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


2- درجة الحرارة الثى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 


3- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلقة. 

4- تحول المادة من الحالة الغازية إلى إلحالة السائلة بالتبريد. 

5- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 
6- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

7- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركة الجسيمات المكونة لها 

8- زيادة حجم المادة بالتسخين. 

9- نقص التباعد بين جسيمات المادة ونقص حجمها. 


ما المقصود بكل مما يلى...؟ 


1- الطاقة الحرارية. 

2- درجة الحرارة. 

3- التمدد الحرارى. 

4- الانكماش الحرارى. 5 

5- الاتصهار. ا 
6 التبمر. 

7- طاقة الحركة. 
علل لما يأتى: 


1- يسهل فتح غطاء برطمان معدنى عند سكب ماء ساخن عليه. 


2- تشعر بالبرودة عندما تمسك قطعة من الثلج. 
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حجم المادة ويسمى ذلك الانكماش. 


المسافات بين الجزيئات. 


3- يزداد مستوى السائل داخل الترمومتر عند وضعه فى ماء ساخن. 
0 
4- ترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. 
1- وضع الترمومترفى ماء ساخن بالنسبة لحجم السائل الموجود داخل الترمومتر. 
2- عدم ترك فواصل تمدد فى الكبارى. 
| 3- تبريد مادة سائلة بالنسبة لحجم المادة والمسافات بين الجزيئات. 
| 4- تسخين مادة صلبة بالنسبة لحجم المادة والقوة التى تربط الجزيئات. 
© اذكراهمية: 
+ 1- الترمومتر 
7 2- فواصل التمدد فى الكبارى 
() أسئلة متنوعة 


1- ادرس الشكل المقابل ثم أجب: 


)١(‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير..... السائل مع تغيردرجة 
الحرارة + ( كتلة - حجم) 


(ب) ماذ يحدث إذا تم استبدال الماء الساخن يماء مثلج؟ 


DE‏ اذكراسم تحولات المادة التى تعبرعنها الأشكال التالية: 


اس 


O 


(2) (0 


(ب) أى الأشكال السابقة يعبرعن تحولات للمادة تحدث عن طريق خفض درجة الحرارة؟ 


١ج‏ تكون طاقة حركة جسيمات المادة أكبرما يمكن فى الشكل 
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)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- يؤدى التغيرفى درجة حرارة المادة إلى 


(1)تشيركتلة المادة (ب) تغيرسرعة جسيمات المادة 
ا تفيرعده جسيهات المادة (د ) تغيرحجم جسيمات المادة 
2- تؤدى زيادة طاقة حركة جسيمات المادة إلى زيادة ٠‏ ................... المادة . 
7 (ب) درجة حرارة (ج) كتلة (د ) جاذبية 


3- زيادة التباعد بين جزينات المادة عند رفع درجة حرارتها وزيادة حجمها يسمى ... 


(١١)التجمد‏ (ب) الانصهار (ج) التمدد ( د )الانکماش 
4- يستخدم ... قي قهاس درجة خرارة الفواد:. 
(۱) وعاء القياس (ب) الترمومتر (ج) المخبارالمدرج ١‏ (د) شريط القياس 


(ب) رتب المواد الآنية (الزيت - النحاس - بخارالماء) تصاعديًا حسب سرعة حركة جزيئات كل مادة. 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تقل الطاقة الحرارية للأجسام بزيادة طاقة حركتها. 

2- تفقد جسيمات المادة طاقة عند تبريدها. 

3- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها 

4- تنتشرألوان الطعام فى الماء الساخن فى زمن أقل من الماء البارد. 
(ب) ماذا يحدث إذا...؟ تعرضت كمية من بخارالماء لسطح بارد. 


كنا مي ال ع 
ت ت نا أت 


© (1) اكتب المصطاح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 
2- نقصان الحيزالمتاح لجسيمات المادة عند خفض درجة حرارتها. 

3 حالة المادة التى تمتلك فيها الجسيمات أكبر قد رمن الطاقة الحرارية. 

4- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 


تا مخ اعد ان 


(ب) قارن بين عملية التمدد الحرارى والانكماش. 


تابع مستواك 
4 «بوعبيععة )| 


15:14 
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١( ©‏ ) أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تكون طاقة حركة جسيمات المادة عومد اكيرما يسكن» (الصلبة - الغازية) 
2- عندما يوضع الماء فى فريزر الثلاجة فإنه .. .......... طاقة حرارية. (يفقد - يكتسب) 
3- الطاقة الحرارية صورة من صورالطاقة ٠٠...‏ (المرئية - غير المرئية) 
4- عند تسخين المادة أوتبريدها فإن ....................... يتغير. (حجمها - كتلتها) 


(ب) توضع فواصل التمدد فى المبانى والکباری» فما سبب ذلك؟ 


© (1) تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 


| 1- يحدث اتكماش للمادة.... 30 ( )عند رفع درجة الحرارة . 
ا 56 38 مسمس 
| 3- يمك للمادة آن تتیخرعاد a‏ 1 ارا 
4ال اادة الغازية ETE 3 ۲ a.‏ 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ ارتفاع درجة حرارة مادة سائلة حتى تصل إلى درجة الغليان. 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تتقارب جزيئات المادة بشكل أكبر عند تبريدها . ) ( 
2- سرعة جزيئات زيت الطعام أكبرمن سرعة جزيئات الحديد. 2 ( 
8- يتم تصنيع المنتجات الزجاجية بالاعتماد على عملية التكثف. 3 © 
4- جسيمات المادة فى الحالة الغازية متياعدة جدًا. 3< © 


(ب) ما المقصود بدرجة الحرارة؟ 


تابع مستواك 


15:14 13:11 10:8 7:0 
090 EID EEE N E 
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# أى مما يلى يخدث عندما تنصهرالشمعة؟ 


(_) تتغيركتلة الشمعة. 
ز_) يتغيرعدد الجسيمات المكونة للشمعة. 


(_) تتغير الحالة الفيزيائية للشمعة. 
65 انتقال الحرارة 

5 ترتفع درجة الحرارة فى الصحراء بشدة خلال فصل الصيف؛ لدرجة أن الكثيرمن الحيوانات لاتستطيع التحرك فوق 
الرمال الساخنة وتلجأ للهروب فى مناطق الظل. فما مصدرهذه الحرارة العالية؟ 


* الشمس جسم ساخن جدًا ينتج طاقة حرارية عالية تصل إلى سطح الأرضء فتمتص رمال الصحرء الحرارة» وعندما 
تتحرك الحيوانات فوق الرمال تنتقل هذه الحرارة إلى أجسامها. 

١‏ لانستطيع رؤية حرارة الشمس» ولكن يمكننا الشعوريها عندما تمتص الرمال الحرارة المنبعئة من الشمس. ثم تنتقل 
الحرارة من الرمال الساخنة إلى أجسام الحيوانات. 


كيف تتغير حركة الجزيئات المكونة للرمال بفعل حرارة الشمس 4 
تتحرك الجزيئات يسرعة أكبرعندما تنتقل حرارة الشمس إلى الرمال. ١‏ 


ماذا يحدث عندما تنتقل الحرارة من الرمال الساخنة إلى جسم السحلية ع 
تقل سرعة حركة الجزيئات المكونة للرمال؛ بينما تتحرك الجزيئات فى جلد السحلية بشكل أسرع. 
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ميس 


+ أثناء إعداد الطعام نحتاج إلى تقليبه فوق الموقد. فى رأيك أيهما أفضل 
لتقليب الطعام الساخن؟ استخدام 


65 انتقال الحرارة أثناء كن الملابس 


+ تستخدم المكواة لكى الملايس: ويصنع جسم المكواة من المعدنء حيث 
الحرارة من المكواة إلى الملابس المراد كيها. 


. يصنع مقيض المكواة من البلاستيك حتى لايسمح بانتقال الحرارة إلى الهد. 


ماذا يحدث إذا صنع مقبض المكواة من المعدن £( 


تنتقل الحرارة من المكواة إلى اليدء ولا نستطيع الإمساك بالمكواة. 


. بعض المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها وتسمى المواد الموصلة للحرارةء مثل المعادن. 
. بعض المواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها وتسمى المواد العازلة للحرارة, مثل البلاستيك والخشب. 


. تستخدم المواد الموصلة للحرارة فى صناعة أوانى الطهى لتسمح بتوصيل الحرارة إلى الطعام وطهيه: بينما تصنع مقابض 


أوانى الطهى من المواد العازلة للحرارةء مثل: الخشب والبلاستيك. 


ندري ا ی و چ ت ی ر کیت چیب 


ضع علامة (⁄) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 
1- لا نستطيع رؤية الحرارةء ولكن يمكننا الشعوربها. 
2- عندما تسقط أشعة الشمس على صخرة تقل سرعة الجزيئات فى الصخرة بفعل انتقال الحرارة. 
3- المعادن مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


یہ ا سپ ب 


( 
( 
£ 
( 
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# ماذا يحدث عند تلامس الجسمين فى الشكل المقابل؟ 


[_) تنتقل الحرارة من الجسم (أ) إلى الجسم (ب). 
(_) تنتقل الحرارة من الجسم (ب) إلى الجسم (1). 
[_) لاتنتقل الحرارة بين الجسمين. سم ج 


و © خصائص الحرارة 


# يمكنك التعرف على خصائص الطاقة الحرارية من المخطط التالى: 


كلما زادت الحرارة 7 
زادت سرعة 
حركة الجزيثات 


تنتقل من 
الجسم الساخن 
إلى الجسم البارد 


أحد المقومات 
الأساسية للحياة 
على الأرض 


# يتجمد الماء عند درجة حرارة صفردرجة مئويةء ويغلى عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. 


هل يحتوى جسم بارد الملمس على طاقة حرارية بداخله ع 
نعم يحمل الجسم البارد طاقة حرارية ؛ لأن أى جسم يتكون من جسيمات فى حالة حركة مستمرة. 
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و 


۽ عندما تقوم باستخدام الشاكوش للطرق فوق مسمارمعدنى. . قإن درجة حرارة المسمار e EE‏ 


ترتفع [_) تنخفض 


ء فى رأيك. ما السبب فى تغيردرجة حرارة المسمار؟ 


@Q‏ ادر 


. تتكون كل المواد من جسيمات بالغة الصغرتسمى الذرات التى تكون الجزينات» 


وتكون هذه الجسيمات قى حالة اهتزاز 


. كلما ازدادت طاقة الحركة ازدادت سرعة اهتزازالجزينات. 
الحرارة الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخرنتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهما. 


+ قاس الحرارة بوحدة تسمى السعرات الحرارية. 


كيف تنتقل الحرارة؟ 


٠‏ تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يتساوى الجسمان فى درجة حرارتيهما. 
. عندما تتساوى درجة الحرارة بين الأجسام تكون فى حالة اتزان حرارى ويتوقف انتقال الحرارة بينها. 


| ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة $( 
ا 


أ لا تنتقل الحرارة بينهما. 


| ماذا يحدث إذا تلامس جسمان مختلفان فى درجة الحرارة اع 


0 | تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 
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البحث العملى: درجة الحرارة النهائية 


@ ) درجة حرارة الخليط 


ئ عندما تنتقل الحرارة من جسم لآخريحدث تغير فى درجة حرارة كلا الجسمين 
النهائية التى تساوى متوسط درجة حرارة الجسمين قبل تلامسهما. 


٠‏ وتصل درجة حرارة الجسمين إلى درجة الحرارة 


تجربة تعيين درجة الحرارة النهائية € 


الأدوات: ثلاثة دوارق مدرجة مختلفة الحجم - عصا تقليب أو ملعقة - ترمومتر - ثلج ماء. 


ضع كمية من الماء الساخن فى دورق وكمية مساوية لها من الماء البارد فى الدورق الآخر. 
سجل درجة الحرارة لكل من الدورقين. 
احسب متوسط درجة الحرارة للدورقين وسجله فى الجدول التالى: 
درجة حرارة الماء الساخن 
درجة حرارة الماء البارد 
متوسط درجة الحرارة 
اخلط الماء الموجود فى كلا الدورقين فى دورق ثالث. وتأكد أن الماء لن 
ينسكب من الدورق الثالث. 
استخدم العصا أو الملعقة للتقليب برفق. 
استخدم الترمومترلقياس درجة حرارة الدورق الثالث. 
انتظرثلاث دقائق ثم سجل درجة الحرارة النهائية للماء. 


قارن بين درجة الحرارة النهائية مع متوسط درجة الحرارة الذى حسبته سابقًا. 


| الماحظة 04 درجة الحرارة النهائية تقع بين درجتى الحرارة المسجلتين فى بداية التجرية. 
9 الاستنتاد 82 درجة الحرارة النهائية تكون أقل من متوسط درجة الحرا 


الدورق والهواء المحيط. 


رة؛ وذلك لأن بعض الحرارة تنتقل إلى 


عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد يحدث التالى: 
* ترتفع درجة حرارة الجسم البارد. وتتحرك جزيئاته بسرعة أكبر. 
تنخفض درجة حرارة الجسم الساخن» وتتحرك جزيئاته بسرعة أقل. 
» تصيح درجة الحرا 


ة النهائية أقل قلياد من متوسط درجتى حرارة الجسمين 


الجسم السا تتحرك جزيئاته بسرعة أكبروتحمل طاقة أعلى. 
الجسم البارد تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أقل. 
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([© تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- جزيئات الماء الساخن 


ا )١(‏ تحمل طاقة أقل (ب) تتحرك بسرعة أكبر 
+ )درف سرهةاقل (د ) تكون ثابتة لاتتحرك 


2- عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارةء تكون درجة الحرارة النهائية 


١(‏ ) أقل من درجة حرارة الجسمين (ب) أكبرمن درجة حرارة الجسمين 
(ج) تقع بين درجتى حرارة الجسمين ( د ) لاشىء مما سبق 


3- تعتبرالحرارة إحدى صور 
(١)المادة‏ (ب) الطاقة (ج) القوى ( د )الشغل 


4- تنتقل الحرارة دائمًا من 


)١(‏ الجسم البارد إلى الجسم الساخن (ب) الجسم البارد إلى الجسم البارد 
ج- الجسم الساخن إلى الجسم البارد ( د ) الجسم الساخن إلى الجسم الساخن 
5- يمكن صناعة أوانى الطهى من 
(۱)الخشب (ب) البلاستيك (ج) الألومنيوم (د) المطاط 
6- عند زيادة درجة حرارة الجسم الجزيئات والذرات المكونة له. 
)١(‏ تقل طاقة حركة (ب) تزداد طاقة حركة ‏ (ج)تقل سرعة ( د ) لاتتأثرطاقة حركة 


© ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 


ت عند خلط قليل من الماء البارد مح الشاى الساخن ترتفع درجة حرارة الشاى. ) ¢ 
2- تتحرك جزيئات الماء الساخن أسرع من جزيئات الماء البارد. 0 1 
3- لا يحتوى الجسم البارد على طاقة حرارية يداخله. 0 ( 
4- الجسم البارد تتحرك جزيئاته بسرعة أكبر. 0 ( 
5- عندما تنتقل الحرارة من جسم لآخرلا تتغيردرجة حرارة الجسمين. 20 
6- تزداد سرعة حركة جزيئات المادة مع زيادة درجة حرارتها. )2 ( 
7- جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة , ) ( 


© ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة؟ 


© ماذا يحدث لطاقة حركة الجزينات والذرات المكونة للمادة عند زيادة درجة حرارتها؟ 
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١‏ عند الشعوربألم فى العضلات يمكنك استخدام كمادات المياه الدافئة كما فى 
الصورة المقابلة. فعند وضع الكمادات على عضلاتك تشعر بالسخونة ؛ وذلك 


6 انتقال الحرارة من الكمادات الدافئة إلى عضلاتك. 
[_) اتتقال الحرارة من عضلاتك إلى الكمادات الدافئة 
# فى رأيك» كيف انتقلت الحرارة؟ 


0299 طرق انتقال الحرارة 


# تفتقط الحرارة من الأجسام الأعلى فى درجة الحرارة (الساخئة )إلى الأجسام 
الأقل فى درجة الحرارة (الباردة). 
. يستمرانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتی يصلا إلى 


انتقال الحرارة 


درجة الاتزان» حيث يتساوى الجسمان فى درجة حرارتيهماء وعندها يتوقف 


انتقال الحرارة بين الجسمين. 


درجة الاتزان هى الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 


يتوقف معدل انتقال الحرارة بين جسمين على: 

®@ مقدارالفرق (الاختلاف) فى درجة الحرارة بين الجسمين. 
© مساحة سطح الجسمين. 

© طول مسافة التلامس بين الجسمين. 


. تقاف المواه فى قدرتها على تقل الجرارة دا a sS‏ 
٠‏ تنتقل الحرارة من جسم لآخر بطرق مختلفة يوضحها المخطط التالى: 


طرق انتقال الحرارة 
3 2 
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للحرارة مثل اتی 


3 


انتقال الحرارة بالتوصيل 


د تنتقل الحرارة بين المواد المتلامسة عن طريق التوصيل. 


» فمثلا عند كى الملابس تلاحظ سخونة الملابس» وذلك يسبب انتقال 


الحرارة من جسم المكواة إلى الملابس عن طريق التوصيل. 


التوصيل الحراى هوانتقال الحرارة بين المواد وبعضها عند تلامسها. 


* يعتبروضع كمادات المياه الساخنة على الجسم أحد الأمثلة على انتقال الحرارة بالتوصيل. 


©6 انتقال الحرارة بالحمل 


« عندما تقوم بغلى الماء فى إناء فوق اللهب فإن جسيمات الماء 
القريبة من قاع الإناء القريب من مصدرالحرارة تسخن أولا 
وتطفوعلى السطح ثم تبرد وتنزل لأسفل الوعاء مجدذًاء 
ويحدث هذا يفعل الحمل الحرارى. 


الحمل الحرارى هو انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 
03 تسخين المكرونة فى وعاء من الماء يعتبرأحد الأمثلة على انتقال الحرارة بالحمل. 


انتقال الحرارة بالإشعاع 

+ عندما تتعرض لأشعة الشمس ترتفع درجة حرارة وجهك بسبب حرارتهاء 
وتصل حرارة الشمس إليك عن طريق الإشعاع. 

5 عندما تضع يدك بالقربب من النارلتدفئتها.تصل إليلك الحرارة أيضًا عن 


طريق الإشعاع. 


الإشعاع الحراى هو انتقال الحرارة عب رالفضاء فى صورة موجاتث. 


5 أشعة الشمس والحرارة المنبعثة من النارتعتبر من الأمثلة على انتقال الحرارة بالإشعاع . 


أ يجب على خبراء الأرصاد الجوية فهم الحمل الحرارى والإشعاع لمساعدتهم على التوصل لتوقعات الطقس. 
أ بس تعين العلماء بمعرفتهم عن توصيل الحرارة عند تصميم منتجات مثل أدوات الى الجديدة. وعند تصميم أرضفة مش اة ليا 
أ ٠‏ وباردةء يجب الاستعانة بالتوصيل» والحمل. والإشعاع. 
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E mE‏ حصي 


العزل الحرارى وتوصيل الحرارة e‏ 
حلل كعالم ۴ 


« الصورة المقابلة توضح وعاء الترموسء فى رأيك فيم يستخدم؟ 


( ]ا تسین المشرويات (_) يحافظ على سخونة السوائل 
* فى رأيك» ما المواد المناسبة لصنع الترموس؟ 
(©) المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة 


* فى الشكل المقابل إذا قمت بصب القليل من الشاى الساخن فى كل من 
الكوبين: ثم قمت يلمس الكوبين من الخارج» بماذا تشعر؟ 


# تلاحظ أن الكوب المعدنى ساخن: بينما الكوب البلاستيكى دافئ فقط. 


تنقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى؛ 


مواد جيدة التوصيل للحرارة (مواد موصلة | أ مواد رديئة التوصيل للحرارة (مواد عازلة) 
* هى المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة © هى المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خادلها. 
مثل 
المعادن (الحديد - التحاس - الألومنيوم -.......6 ٠‏ الهواء -البلاستيك - الخشب - الزجاج 


1- تصنع أوانى الطهى من الألومنيومء بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 

لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة؛ بينما البلاستيك ردىء التوصيل لرا و 
65 2- يصنع وعاء الترموس من الزجاج ومادة الستايروقوم. 8 

لأنها مواد عازلة للحرارة فتحافظ على حرارة المشروبات بداخلها. 


5 بعض الأجسام تكون أكثر برودة من غيرها فى نفس درجة حرارة الغرفةء 
فمشأّد عند لمس مقبض الباب تجد أنه أكثربرودة من الباب الخشبى 
المتصل يه. فما السبب فى ذلك ؟ 
السبب فى ذلك أن جسم الإنسان يصدرطاقة حرارية باستمرار وتنتقل 
الحرارة من اليد إلى المقيض المعدنى, ولايحدث ذلك مع الخشب. ولذلك 
تشعرأن المقبض أكثربرودة من الباب رغم أنهما فى نفس درجة حرارة الغرفة. 


9 


عمسو جه بوي د 06411106111101 


8 الدرس الثالث 
EEE 0‏ 
| 1- أى مما يلى لايؤثرفى معدل انتقال الحرارة بين جسمين؟ 
)١(‏ مساحة سطح الجسمين (ب) فرق درجة حرارة الجسمين 
(ج) لون الجسمين ( د ) طول مسافة التلامس بين الجسمين 


ْ (١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع (د)النقل 

ا 3- أى مما يلى نيس من طرق انتقال الحرارة؟ : 

()التوضيل تاا (ج) الإشعاع (د)الاحتكاك ا 
ْ 4- غلى إناء من الماء على الناريعد مثالا على : ١‏ 
0 التوصیل زب الحمل (ج) الإشعاع (د) الاتصهاز ا 
© أكمل العبارات الآتية ياستخدام الكلمات بين القوسين: 


ال العرازة عن دیق بفعل خركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. التو ان 
| 2- عند زيادة مساحة سطح الجسمين معدل اتتقال الحزازة هماه (یزداد - يقل) ¦ 
| 3- عندما تلمس كوب شاى وتشعربسخونته» تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق .. > الالحمل-التوصيل)! 
| 4- تنتقل الحرارة فى يعجهوتة؟ (إتعخشيت التحاس) | 
5- تنتقل الحرارة بين المواد المتلامسة عن طريق 5 (التوصيل - الإشعاع) | 
( © ضع علامة (7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
١‏ 1- جميع المعادن تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
2- تنتقل الحرارة فى المواد السائلة عن طريق التوصيل. 
3- تنتقل الحرارة خلال المواد المختلفة بدرجات مختلفة. 

4- تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل. 

5- النحاس من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 
© كشب المفهوع العلمن: 

1- طريقة انتقال حرارة الشمس إلى الأجسام على سطح الأرض. ) 2 

2- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام و يتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. ) bese‏ 

3- المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. امب 1 
© ل 


تصنع أوانى الطهى من الألومنيومء بينما تصنع مقابض أوانى الطهى من البلاستيك. 


ا له ل ل 


(@ ما الطرق المختلقة التى تنتقل بها الحرارة من جسم لآخرة 
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erm Om 


نشاط 8 7 )®( 6 انتقال الحرارة فى المواد المختلفة 


لاحظ كعالم 


١‏ تنتقل الطاقة الحرارية باستمرار وعندما نفكرفى المواد التى تستعملها فى المطبخ عند طهى الطعام نجد أن المعادن هى التى 


تصلح لهذا الغرض. وذلك لأنها توصل الحرارة أفضل بكثي رمن المواد الأخرى. 


الأجزاء السفلية لأوانى الطهي؛ 


# تصنع من الخشب أو البلاستيك لأنها مواد 
ردينة التوصيل للحرارة. 


* تصنع من الألومنيوم أوالإستانلس؛ 
لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 


# إذا صنعت مقابض أوانى الطهى من المعادن فإنها تنقل الحرارة إلى اليد. وقد تحرق يديك. 


٠.‏ الشكل التالى يوضح إناءين فوق اللهب أحدهما له مقبض مصنوع من الخشب والآخرله مقبض مصنوع من البلاستيك مساو 


له فى الطول» تم وضع ثلاثة أجهزة لقياس درجة الحرارة عند ثلاث نقاط مختلفة من المقبضء فكانت النتائج كالتالى: 
تم وضع نج 


مقبض من البلاستيكف 


إناء له مقبض من الخشب إناء له مقبض من البلاستيك 
تنتقل الحرارة على طول المقبض» وتكون أكثر سخونة عند أقرب نقطة من الوعاء وأقل سخونة عندما تبتعد عن الوعاء. 
١‏ مقبض الوعاء يكون أكثر برودة فى الطرف البعيد بغض النظرعن المادة المصنوع منها. 
١‏ تنتقل الحرارة خلال المواد المختلفة بدرجات مختلفة ومتفاوتةء فالمقبض المصنوع من البلاستيك لايسخن بنفس 


سرعة المقبض الخشبى؛ لذا يفضل أن يكون مقبض الوعاء طويلًا ومصنوعًا من مادة البلاستيك. 
#۴ من العوامل التى يجب مراعاتها عند صناعة مقابض الأوعية نوع المادة المصنوع منها وطول المقبض. 


9 


عمسو جه بوي 3 0641110611101 


الحرارة وبقاء انكتلة 


قانون بقاء الكتلة 


3 عندما تنتقل الحرارة من جسم لآخريمكن أن تتغير المادة من حالة لأخرى. 


. إذا قمت بوضع قليل من الماء فى إناء فوق الموقد وتركته يغلى لفترة؛ 
تلاحظ أن كمية الماء تقل فى الإناء حتى يختفىء فما سبب ذلك؟ 
+ السبب فى ذلك أن الماء يكتسب الحرارة ويتحول إلى بخارماء وينتشرفى الهواء. 
+ عندما تتحول المادة من حالة إلى أخرىء تبقى كتلة المادة كما هى ولا تتغير 
فيما يعرف بقانون بقاء الكثلة. 


قانون بقاء الكتلة المادة لاتفنى ولا تستحدث,. بل تتغير من حالة إلى أخرى. 


كثلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ 
مكعبات الثلج 


» كتلة مكعبات الثلج قبل الانصهار تساوى كتلة الماء الناتج عن انصهارهاء لأن المادة لا تغنى ولا تستحدث. 

> كتلة المادة فى الحالة الصلبة تساوى كتلة نفس المادة فى الحالة السائلة. 

مثال على قانون بقاء الكتلة 

0 يملك بائع المُشار 100 جرام من حبات الذرةء وبها مقدارقليل من الرطوبة. 
وعندما قام البائع بتسخين حبات الذرة فى الزيت» حدثت فرقعةء وشاهد 
بعض البخاريتصاعد منهاء وعندما وزن الفُشان وجد أن كتلته 7 جرامًا. 


وبهذا لاتتساوى كتلة الفُشارمع كتلة حبات الذرة. ما سيب ذلك؟ 


# السيب فى ذلك أن حبات الذرة بها مقدارمن الرطوبةء وعند تعريض حبات 


الذرة للحرارة تتحول هذه الرطوبة إلى بخارماء. 


كتلة الفشار قبل تسخينه فى الزيت = كتلة الفشار بعد تسخينه + كتلة البخار المتصاعد 


© 
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اعت تعن من 
ابحث كعالم 


٠‏ فى الشكل المقابل تتحرك دراجة نارية على منحدر. 

٠‏ تمتلك الدرجة أكبرقدرمن طاقة الوضع عند أعلى نقطة فى المنحدر. 

١‏ أثناء سقوط الدرجة لأسفل المنحدرتتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة. وتزداد سرعتها. 
٠‏ للتعرف على العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة وتأثيرقوة الاحتكاك فى طاقة الحركة نجرى التجربة التالية: 


الي تجربة: كيفية تصميم مسار البلى بطريقة تؤدى الى زيادة طاقة الحركة وتقليل قوة الاحتكاك 6 


الأدوات: كرة بلى - مسطرة - ورقة - مقص - قلم رصاص - شريط لاصق - ورق مقوى (قاعدة) 


: قم بقص شريط من الورق بشكل 


معين لعمل قصاصات ورق. 
2 » تزداد سرعة كرة البلى 


أثناء السقوط إلى أسفل 
المسار. 

٠‏ تتحول طاقة الوضع إلى 
طاقة حركة أثناء سقوط 


2 قم بطى القصاصات بزاوية معينة 
العمل مسار حلقى أو مرتفع أو 


[@ قم بلصق قصاصات الورق على 


كر البلى إلى أسفل 
قاعدة من الورق المقوى لعمل المسان 
المسارالمطلوب كمافى الشكل. * ارتفاع درجة حرارة كرة 
: البلى. 


© قم بوضع كرة اليلى أعلى المساں 

واتركها لتنزلق. 0 

9 ©) الاستنتاج ©) ٠.‏ تمتلك كرة البلى أكبرقد رمن طاقة الوضع أثناء وجودها فى أعلى جزء مرتفع للمسار؛ وعند ترك 
كرة البلىء تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء تدحرج كرة البلى على المسارالورقى. 

. يتحول بعض مقدارمن طاقة الحركة إلى حرارة بسبب احتكاك كرة البلى بالورقة. 


ما المكان الذى كانت تمتلك فيه كرة البلى أكبر قدر من طاقة الوضع 60 

تمتلك كرة البلى أكبرقدرمن طاقة الوضع أثناء وجودها أعلى المنحدر. 

ما العلاقة التى تربط بين طاقة الوضع وطاقة الحركة والاحتكاك 6 

تمتلك كرة البلى أكبرقد رمن طاقة الوضع أثناء وجودها قى أعلى جزء مرتفع للمسار؛ وعند ترك كرة البلىء تتحول طاقة 
الوضع إلى طاقة حركة؛ لأن كرة البلى تدحرجت على المسارالورقى. 

وبسبب احتكاك كرة البلى بالورقة يتحول جزء من الطاقة إلى حرارة بسيب الاحتكاك . 

ماذا سيحدث إذا استخدمت كرة بلى بحجم أخبر GC‏ 

ستتدحرج كرة البلى إلى أسفل بسرعة؛ لأنها تمتلك كتلة أكبر. 
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وس سوال 


الدرسان الرابغ والخامس 1 


تخيرالإجابة الصحيحة: 

1- أراد تلميذ صنع مثلجات عيروضع بعض العصيرفى كوب من البلاستيك داخل المُجمْدء فإذا استخدم 44 جرامًا من 
العصين فما مقداركتلة العصيرالمثلج الذى سيحصل عليه التلميذ بعد تجميده؟ : 5 
(۱) 40 جرامًا (ب) 44 جرامًا (ج) 48 جرامًا (د )52 جرامًا 

2- عند سقوط كرة من قمة منحدرلأسفله تكون ....... أكبرما يمكن عند أعلى المنحدر. 

)١(‏ طافة الحركة (ب) سرعة الكرة (ج) طاقة الوضع ( د ) الطاقة الحرارية 


ٍ 3- عندما تتساوى درجة حرارة الجسمين المتلامسين, يكون الجسمان فى حالة .. : : 
ا )١(‏ احتكاك (ب) تجاذب (د ) اتزان (د) انصهار 
4- عندما تكتسب الجزيئات طاقة حراريةء فما الذى يحدث لحركة الجزيئات؟ 
)١(‏ تزيد حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها البعض. 
(ب) تقل حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها البعض. 
(ج) تظل الجزینات كما هی دون أى تغيرفى حركتها. 
: (د ) تبدأ الجزينات فى الحركة بشكل أسرع ثم تبدأ فى الانتشار. 
© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- عند وضع مكعبات الثلج قى حرارة الشمس حتى تنصهر يحدث تغيرفى 00-95 (الكتلة - حالة المادة) | 
2- ينص قانون الكتلة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. : 


3- عند وضع مكعبات الثلج فوق النارتتغير 


ا 4- تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد 

© ضع علامة (”) أوعلامة (76) أمام العبارات الآنية: 
1- عندما تتحول المادة من حالة إلى أخرى تتغير كتلة المادة. 
2- الغازات ليس لها كتلة. 


3- عند غلى الماء السائل وتحوله إلى يخارماء تفنى الطاقة الحرارية. 


ھک بحم کے اريخ 


4- يفضل استخدام أوانى الطهى ذات المقابض الطويلة. 
© ماذا يحدث لكتلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ 


© ماذا يحدث عند الإمساك بوعاء ساخن له مقبض معدنی؟ 


© ما المقصود بقانون بقاء الكتلة؟ 
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خواص المواد الجديدة 


# يمكنتا تصنيف الموارد فى البيئة إلى موارد طبيعية وموارد صئاعية , حدد أى مما يلى يمثل موارد صناعية > 
) الخشب ) النجاج ل ) الصخور 
) البلاستيك ل ) الماء () السيراميك 

+ تستخدم المواد لأغراض متعددةء وعادة ما يجد العلماء والمهندسون طرقًا لتحسين أو ابتكارمواد جديدة. 


* كل مادة مفيدة لبعض الأغراض . ولكن ليس بالضرورة أن تكون مقيدة للأغراض الأخرى. 
* لصنع منتج به خصائص يحتاجها الأشخاص. يحاول العلماء والمهندسون اختيارالمواد الأكثرنفعًا لهذا المنتج. 


كيف تبتكر المواد الجديدة؟ 


# عند ابتكارمادة جديدةء تكون خصائصها عادة مختلفة عن خصائص المواد المستخدمة فى صنعها. 
EE‏ 3 ب کو ای م 
مم 3 ابره > ستحتوى هذه المادة على مزيج من خصائص المواد التى صنعت منها. أ 


إذا كفت الماذة الخديدة زاتجة عن - ستكون خصائصها مختلفة تمامًا عن خصائص المواد الأصلية المصنوعة منها. 
تخير كيمياتى 
الال_مادة البلاستيك تخضع صتاعتها لكثيرمن التغيرات الكيميائية ليعش مركيات يترون" 
- البترول سائل يحترق بسهولة , قى حين أن البلاستيك مادة صلبة تقاوم الاحتراق. 


(©6 خلط المواد مچ بعضها 


* لابتكارمواد جديدة: عادةٌ ما يعتمد العلماء والمهندسون على خلط مواد مختلفة مع بعضها؛ ما يؤدى إلى الحصول على مادة 
أو منتج جديد له خواص فعالة ومفيدةء ومن الأمثلة على ذلك: 


5 22 يدخل فی اعته الحديد وعناصرأخرى. وبالتالى يصبح مادة ً 


عمسو جه بوي 3 06411109611101 


[©هت اكتساب حرارة 


» المواد المستخدمة فى صناعة المنتجات الأساسية يمكن خلطها تحت درجات حرارة مرتفعة: ومن الأمثلة على ذلك: 


ب يتم صفاعة التجاج من الرمال وكميات صغيرة من المكونات الأخره ۾ 
أ ر مثل الحجرالجيرى ورماد الصودا (كربونات الصوديوم)ء فعند 
تسخين خليط الرمال فى فرن ساخن فإنه ينصهرويتحول إلى زجاج؛ 


[(©ى كيفية اختيار المواد المستخدمة 


5 غالبا ما يبتكر العلماء مواد جديدة بالتركي ز على خواص المواد الموجودة بالفعل 
والعمل على تغييرها. 

» على سبيل المثال: قد يكون العالم مهتمًّا بصنع نسيج مرن يحتفظ بحرارة 
الجسم عند ارتدائه على الجلد. 

» يطلق على مثل هذه المواد مواد ذكية. ويمكن أن تتحكم الملابس الذكية فى 
درجة حرارة جسمك» أوتضىء فى الظلام: أوحتى تظل نظيقة وتقاوم الاتساع. 


# عند صنع مواد جديدة: يدرس المهندسون التركيب الجزيئى لفهم تركيبها الكيميائى. 
ه غادةٌ مايجرى هؤلاء المهندسون تغييرات طفيفة على المواد الموجودة. ثم يجرون اختبارات على أشكال المواد المختلفة هذه. 


+ يدرس المهندسون نتائج الاختبارلفهم كيفية ارتباط تغيرات التركيب بالتغيرات فى خصائص المادة. 


ككووي.. 0-0 سم 


ا @ ضع علامة (”) أوعلامة (6) أمام العبارات الآنية: ا 
: 1- دائمًا تكون خصائص المادة الجديدة المبتكرة مختلفة عن خصائص المواد المستخدمة فى صناعتها. )2 


2- تعتمد أنابيب الانكماش الحرارى على التعرض للحرارة لتكون مناسبة للاستخدام. 


کے و ايج يا 
5 


؛ٍ 
1 
ا 
3 
3 


من الرمال وكميات صغيرة من مواد أخرى مثل الحجر الجيرى ورماد الصودا. ا 


ا بيب فى تغطية الوصلاث الكهربية . ا 
ا 3- تخضع صناعة البلاستيك لعدد من التغيرات ................... لبعض مشتقات البترول . أ 
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راجة: انتقال الحرارة 


9 


* عندما تستخدم المكواة لكى الملابس. تعمل الحرارة الصادرة من المكواة على إزالة أى تجعد فى القماش البارد. 


* يُصنع الجزء المسطح الضاغط للمكواة من المعدن؛ لأن المعادن مواد جيدة التوصيل للحرارة. تنتقل الحرارة من المكواة إلى 
المادة القماشية عبرتوصيل الحرارة. 


سجل أدلة كعالم 


# يُصنع مقبض المكواة من البلاستيك؛ لأنه مادة عازلة للحرارة. ولن يشعر من يستخدم المكواة بالحرارة. 


۴ ما الذى يحدث عند انتقال الحرارة؟ 


| 
£ 


© الحرارة فى انتقال الطاقة من جسم إلى آخر. تتدفق الطاقة الحرارية من المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأعلى إلى 
المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأقل (من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة ) . 

أ » عندما تقف سحلية فوق صخرة تحت أشعة الشمس. تنبعث الطاقة الحرارية من الصخرةء وتمتص السحلية هذه 

| 


7" 

| الُفسير العلمى المستند إلى أدلة 

| * انتفال أوتدفق الحرارة من جسم إلى آخريتم عبر ثلاث عمليات مختلفة: وهى : التوصيل. والحمل الحرارى . والإشعاع. 

+ عندما تتحرك السحلية فوق صخرة ساخنة تُسمى طريقة انتقال الحرارة بالتوصيل. 

* فى نشاط البحث العملى «درجة الحرارة النهائية » تعلمنا أنه يمكن الوصول إلى الاتزان الحرارى. وأنه لايتم فقدان أى 

0 طاقة حرارية فى التغاعل بين المواد. وهو ما يعنى استمرارانتقال الحرارة من الصخرة الدافئة إلى الجلد البارد للسحلية 
حتى يصل كلاهما إلى نفس درجة الحرارة. 


. بالاستعانة بماتعلمناه عن المواد الموصلة للحرارة والمواد العازلة؛ يمكننا القول إن الصخرة مادة موصلة للحرارة‎ ٠ 


٠١ ٠١‏ يبدوملمس الصخورالمعرضة لحرارة الشمس ساخنًا. ویبدو ملمس المواد العازلة باردًا عند اللمس؛ لأنها لا تنقل الحرارة 
|| بسهولة. 

انتقال الحرارة 
)0 * كيف يرتبط ما تعلمته عن انتقال الحرارة بمشروع الوحدة: «التبريد بالأوانى الفخارية »؟ ما الأبحاث والمصادرالتى 
| ستحتاج إليها لإكمال مشروع الوحدة؟ 


١‏ الأبط بمشروع الوحد 
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ETE‏ ار 


مراجعة: انتقال الحرارة 


تنتقل من الجسم الساخن 


إحدى صور الطاقة 
إلى الجسم البارد 


خصائصا 
الطاقة الحرارية 1:3 


كلما زادت الحرارة زادت 


أحد المقومات الأساسية 
سرعة حركة الجزيثات 


للحياة على الأرض 


تنقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى: 


مواد جيدة التوصيل للحرارة (مواد موصلة) مواد رديئة التوصيل للحرارة (مواد عازلة) 


»© هى المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. » هى المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. ا 


المعادن (الحديد - النحاس - الألومنيوم - .......) 2 :+ الهواء- البلاستيك - الخشب - الزجاج. 


تنتقل الحرارة من جسم لآخر بطرق مختلفة يوضحها المخطط التالى: 


٠ طرق انتقال الحرارة‎ ٠... ê 
3 2 0 


س ت 


التوصيل الحرارى هو انتقال الحرارة بين المواد وبعضها عند تلامسها. 


الحمل الحرارى هو انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. 
الإشعاع الحرارى هوانتقال الحرارة عب رالفضاء فى صورة موجات. 


قانون بقاء الكتلة المادة لاتفنى ولاتستحدث, بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 


59 : 
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#تذكر ©#فهم #تطبيق 
0 أخت شان ال 


1- كم طريقة يمكن أن تنتقل الحرارة من خلالها؟ ١‏ 
)١(‏ طريقة واحدة (ب) طريقتان (ج) ثلاث طرق ( د ) أريع أوأكثر 


2- يطلق على المواد التى لا تنقل الحرارة اسم 57" 

)١(‏ المواد العازلة (ب) المواد الموصلة (ج) المواد الصلبة ( د ) المواد السائلة 
3- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات مادة سائلة أوغازية ....... 5 

)١(‏ الإشعاع الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج) التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
4- كل مما يلى من المواد الموصلة للحرارة ما عدا 5 

(۱) التحاس (ب) الحديد (ج) البلاستيك ( د ) الألومنيوم 
5- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء عن طريق .... 

(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د)النقل 


6- عندما يكون هناك كويان من الشاى أحدهما ساخن والآخربارد. وتمت إضافة أحدهما إلى الآخر ستكون درجة حرارة 
الخليط هى متوسط درجة حرارة السائلين. ما المصطلح الذى يعبرعن ذلك ؟ i‏ 
(١)الحرارة‏ (ب) التبخر (ج) نقطة الغليان (د ) الاتزان الحرارى 
7- ما طريقة اتتقال الحرارة التى تحدث عند تلامس الأجسام؟ 3 
(۱) الحمل الحرارى (ب) الإشعاع الحرارى (ج) التوصيل الحرارى (د)الغليان 
8- انتقال الحرارة فى صورة موجات يسمى ........... 57 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د ) الاحتكاك 


9- من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها ب 

(۱)التحاس (ب) الخشب (ج) الحديد (د )الفضة 
0- التوصيل هو طريقة لانتقال الحرارة تتضمن ........ 2 

)١(‏ انتقال الحرارة فى صورة موجات (ب) تدفق المادة 

(ج) تغيرًا فى كثافة المادة ( د ) ثلامسًا بين الأجسام 
1- تسبب أشعة الشمس سخونة جسمك أثناء النهار, فإن حرارة الشمس تصل إليك فى صورة 8 چ 

(١)مادة‏ (ب) إشعاع (ج) جزينات ( د ) احتكاك 
2- كيف تتأثرطاقة حركة جزيئات الجسم عند انتقال الحرارة إليها؟ . 

١(‏ ) تزداد طاقة الحركة (ب) تقل طاقة الحركة 

(ج) تظل طاقة الحركة كما هى ( د ) تتوقف طاقة الحركة 
3- بتسخين المادة فإن الجزينات المكونة لها 5 

(۱) تزداد سرعتها (ب) تتوقف عن الحركة (ج) تقل سرعتها (د) لاتتأثر 
4- أى مما يلى يؤثرعلى معدل انتقال الحرارة بين جسمين» 7 

(۱) الفرق بين درجتى حرارة الجسمين (ب) مساحة سطح الجسمين 

(ج) طول مسافة التلامس بين الجسمين ( د ) جميع ماسبق 


2 
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الد ا ا 


5- يجلس مجموعة من الأشخاص حول النارللتدفئة ‏ فما طريقة انتقال الحرارة إليهم؟ ....... 


(1) التوصيل (ب) النقل (ج) الإشعاع (د) الاحتكاك 
6 أى المواد التالية تسمح بانثقال الحرارة خلالها بسهولة؟ 95 

(١)القماش‏ (ب) الخشب (ج) المعادن ( د ) البلاستيك 
7- عندما تضيف الماء الساخن إلى الماء البارد فإن الماء البارد ترتفع حرارته عن طريق .. 34 

(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) الاحتكاك 
8 إذا كنت تريد تصميم منتج يكون موصآد جيدًا للحرارة: قما المواد التى ستختارها ؟ ٠...‏ 5 

(1)الخشب (ب) البلاستيك (ج) مادة الفوم (د ) المعدن 
9 يتم ارتداء ملابس صوفية ثقيلة شتَاءٌء وذلك لأنها ت 

(١)هادة‏ صلبة (ب) موصلة للحرارة (ج) عازلة للحرارة ( د ) ثقيلة الوزن 
20- عندما تصافح صديقك وتشعر بدفء يديه فإن الحرارة تنتقل من يديه إلى يديك عن طريق ٠...‏ 

)١(‏ التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د ) الاحتكاك 
1- عندما تمشى على الرمال الساخنة وتشعربسخونة الرمال تنتقل الحرارة إليك عن طريق 

)١(‏ التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) التبخر 
2- عندما تقوم بكى الملابس تنتقل الحرارة من المكواة إلى الملابس عن طريق : 

)١(‏ التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د)الاحتكاك 
3- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال ...... 


(١)الخشب‏ (ب) الهواء (ج) القضاء (د ) الزجاج 
4- عند وضع قالب شوكولاتة كتلته 0 جرامًا فى وعاء. ثم وضع الوعاء على الموقد بعد تغطيته ‏ ينصهرقا لب الشوكولاتة. 
قتيعًا لقانون بقاء الكتلة .بعد تسخين الشوكولاتة :يجب أن تكون كتلة الشوكولاتة المنصهرة فى الوعاء .... 


کتلتها قبل انصهارها. 
)١(‏ أقل بكثيرمن (ب) أكبربكثيرمن (ج) مساوية ل (د ) أكبربقليل من 
5- أى مما يلى يحدث عندما تنصهر الشمعة وتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ 5 
)١(‏ تتغيركتلة المادة (ب) تزداد سرعة جزيتات المادة 
(ج) يتغيرعدد جزيئات المادة ( د ) تفنى بعض الطاقة 
6- أى مما يلى يعبرعن انتقال الحرارة بالحمل؟ 
)١(‏ اتتقال الحرارة خلال الفضاء 


(ب) انتقال الحرارة عند تلامس الجسمين 
(ج) الهواء الساخن يرتقع لأعلى والهواء البارد يهبط لأسفل 


( د ) تغيرعدد الجزيئات يارتفاع الحرارة 

7- أى مما يلى يعد مثالا على انتقال الحرارة بالتوصيل؟ ل و 
)١(‏ غلى الماء (ب) تدقئة الشمس لكوكب الأرض 
(ج) کی الملايس ( د ) استخدام المدفأة لتدقئة الغرفة 


28- أى مما يلى يعد مثالا على انتقال الحرارة بقعل الإشعاع؟ 
)١(‏ عندما يتعرض وجهك لضوء الشمسء تشعريالدفء. 
(ب) عند وضع وعاء يه ماء على الموقد, فإنه يغلى. 
(ج) عند وضع كعكة فى الفرنء فإن هواء الفرن الساخن هو الذى يساعد على تسويتها ‏ 
( د ) عند وضع زجاجة ماء ساخن على السرير, فإنها تعمل على تدفئته . 
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TTT لكك‎ 


9- تستخدم .... فى تغطية الوصلات الكهربية؟ 
)١(‏ وصلات التمدد الحرارى. (ب) الخرسانة. 
(ج) أنابيب الانكماش الحرارى. (د) الزجاج. 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 


© 1- المواد العازلة ............ معدل انتقال الحرارة خلالها . 
2- بزيادة مساحة سطح الجسمين المتلامسين ..... معدل انتقال الحرارة بينهما. 


3- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدنء فإن درجة حرارتها .... 


4- نرتدى ملايس صوفية شتاء لأنها مواد ........ و للحوازة. 


(تبطئ - تسرع ) 


(يقل - يزداد) 


(تزداد - تقل) 


(موصلة - عازلة) 


5- تتحرك الجسيمات أسرع فى حالة e‏ (الماء الساخن - الماء البارد) 


67 6ب هندما ... المادة حرارة تقل سرعة الجزيئات المكوئة لها. 
١‏ 7- الألومنيوم يسمح بانتقال الحرارة خلاله ... 


(تفقد - تكتسب) 


(ببطء - يسرعة) 


8- الهواء الساخن ١‏ (يهبط لأسفل - يرتفع لأعلى) 


9- عند انتقال الحرارة ب..... ترتفع جزيئات المادة الساخنة لأعلى: وتهبط جزيئات المادة الباردة لأسقل. 
(التوصيل - الحمل) 


(© تخيرمن العمود (ب) ما يتاسب العمود (1): 


(î)‏ (ب) 


1 التوضيل ( )طريقة انتقال الحرارة خلال المواد الغازية أو السائلة. 


2- الحمل ( )طريقة تنتقل بها حرارة الشمس إلى الأرض. 


3- الإشعاع ( ) طريقة توصيل الحرارة بين الأجسام المتلامسة. 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- الحرارة ودرجة الحرارة مصطلحان لهما نفس المعنى. 
2- يُصنع مقبض المكواة من الحديد. 

3- تعتبرالحرارة صورة من صور المادة. 

4- يغلى الماء عند درجة حرارة صفردرجة مئوية. 

5- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
6- المواد العازلة تمنع انتقال الحرارة خلالها تمامًا. 

7 أى جسم يمتلك بداخله طاقة حرارية. 

8- تنتقل الحرارة بالإشعاع بين الجسمين المتلامسين. 
9- جميع الأجسام تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
0- جميع المعادن موصلة للحرارة. 

1- عند الطرق على المعادن تزداد درجة حرارتها. 
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تا تا تا ت تا ت ت ت ن نان 


جک کچھ ينك يكم ص یاک ھچ چ چ 


12 


- الحرارة يمكن أن تفنى أو تستحدث. 


اوعدا اع درجة حرارة المادة تثغير كتلتها 


14 
15 


18 


- يمكن أ أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجة حرارتيهما. 


- كلما زادت درجة حرارة المادة ازدادت سرعة حركة جزيئاتها. 


- عند تبريد المادة تزداد سرعة حركة الجزيئات المكونة لها. 


16 
0 17- الجسم البارد تمثلك جزيناته طاقة حركة أكبرمن الجسم الساخن. 


- الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. 


© اكتب المصطلح العلمى: 


-1 


-2 


-3 


-4 


-5 


-6 


-7 


-8 


الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام و يتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 


المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 

المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 

طاقة تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 
انتقال الحرارة بين المواد وبعضها عند تلامسها. 

انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. 
انتقال الحرارة عبرالفضاء فى صورة موجات. 


المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 


0 أكمل العبارات الآتية: 


تقل الحرارة بثلاث طرق هى O ETT‏ 

تنتقل الحرارة من الجسم نت إلى الجسم ا فى ذرجة الحرارة. 
تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق 

من أمثلة المواد الموصلة للحرارة ٠...‏ ا 

من أمثلة المواد العازلة للحرارة ٠.‏ :و 

تعرف الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجة الحرارة يينهما باسم 


تقاس الحرارة بوحدة تسمى »د 


© استخرج الكلمة المختلفة: 


-1 


-2 


@ 


النحاس - الفضة - الخشب - الحديد. 


الحمل - التوصيل - الاحتكاك - الإشعاع. 


3- الخشب - المطاط - الألومنيوم - الزجاج. 
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) 
3 
0) 
2) 
2) 
) 
0 


| س 
© ا و 


اپيات يتوقف عليها معدل انتقال الحرارة بين جسمين. 


7 1- فى الشكل المقابل: عند سقوط أشعة الشمس على الصخرة ترتفع © 
درجة حرارتها. حدد طريقة انتقال حرارة الشمس إلى الصخرةء وكيف 
تتغيرحركة الجزيئات المكونة لها؟ 


2- فى الشكل المقابلء عند تلامس الجسمين )١(‏ و(ب) : 


2002 206 eris إلى الجسم‎ ٠...٠. تنتقل الحرارة من الجسم‎ )١( 
(ب) تنتقل الحرارة بين الجسمين عن طريق ... 206 ين‎ 
50 = درجة الحرارة‎ 

(التوصيل - الحمل - الإشعاع - الاحتكاك) 
(ج) يستمرانتقال الحرارة بين الجسمين حتى تتساوى درجة حرارتيهما ويصلان إلى درجة حرارة 


ETE 
درحة متؤية:‎ 


(50 - 40 - 30 - 20) 
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© 0م 


-1 
-2 
-3 


-4 


) ضع علامة (”) أو علامة ()2) أمام العبارات الآتية: 


تتغيركتلة المادة عند تغيردرجة حرارتها. 3 6 
تساعد المواد الموصلة على انتقال الحرارة خلالها بسهولة. 3 © 
تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 35 6 
يحتوى الجسم البارد على طاقة حرارية يداخله. 20 


(ب) نقوم بارتداء ملابس صوقية ثقيلة فى الشتاءء بم تفسرذلك؟ 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


-1 


-2 


-3 


-4 


تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين معًا عن طريق 


(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د )الانصهار 
أى مما يلى ليس من طرق انتقال الحرارة؟ 

(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الاحتكاك (د )الإشعاع 
انتقال الحرارة عن طريق الحمل يحدث فى .. 

)١(‏ المواد الصلبة فقط (ب) المواد السائلة فقط 

(ج) المواد الغازية فقط (د ) المواد السائلة والغازية 


عند زيادة درجة الحرارة .. 
)١(‏ تقل سرعة الجزيئات (ب) تقل طاقة حركة الجزيئات 


(ج) تزداد طاقة حركة الجزيئات ( د ) يزداد عدد الجزيئات 


(ب) اذكرثلاثة أمثلة للمواد العازلة للحرارة. 


© (1) أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


-1 


-2 


عدد جزيئات المادة ................ عند تسخینها. (يزداد - لا يتغير) 
تصل حرارة الشمس إليتا عن طريق سس * (الإشعاع - الحمل) 
عندما تتساوى درجة الحرارة بين الأجسام تكون فى حالة 000000 (اتزان حرارى - اتزان كيميائى) 
ينص قانون ... ............... على أن المادة لاتفنى ولا تستحدث. (بقاء الكتلة - بقاء الطاقة) 


(ب) ماذا يحدث إذا صنعت مقابض أوانى الطهى من الألومنيوم؟ 


تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 @ 
REED KKK RK‏ :مكمه سكس 


انعمسو جه ونيا ب ع11111 60 01۱0ا 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- من أمثلة المواد العازلة للحرارة .... 5 
(۱) النحاس (ب) الألومنيوم (ج) الزجاج ( د ) الحديد 


2- عندما تلمس جسمًا ساخنًا تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق Ra‏ 

(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
E:‏ تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين يختلفان فى ...... 2 

(١)الشكل‏ (ب) الحجم (ج) درجة الحرارة (د ) الكثافة 


4- عند تيريد المادة فإن طاقة حركة الجزيئات المكونة لها .. 
(۱) تزداد (ب) تقل (ج) لاتتأثر (د) تغنى 


(ب) تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. بم تفسر ذلك ؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


أ يتوقف انتقال الحرارة بين الجسمين عندما تتساوى درجة حرارة كل منهما. 7 ا 
2- تكون درجة الحرارة النهائية أكبرمن درجة حرارة الجسمين المتلامسين. 29 
3- تقنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 9 
4- تنتقل الحرارة فى المعادن عن طريق الإشعاع . ا 


(ب) ماذا يحدث عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد؟ 
)١( ©(‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1 طريقة يمكن أن تنتقل بها حرارة الشمس فى الفضاء. 
2- طريقة تنتقل بها الحرارة عند تسخين إناء من الماء فوق الموقد. 
3 طريقة انتقال الحرارة من المكواة إلى الملابس عند كيها. 
4- الطاقة التى تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


(ب) عند وضع ملعقة فى كوب شاى ساخن وملامستها نشعر 
بالسخونة, فما طريقة انتقال الحرارة من الملعقة إلى يديك 6 


15:14 13:1 10:8 7:0 | تابع مستواك‎ © 
سم‎ EEE EEE xX*** 
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الوحدة التانية 


© اخترالإجابة الصحيحة: 


1- الطاقة الحرارية هى 


١(‏ ) درجة حرارة جسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقات حركة الذرات والجزيئات ( د ) كتلة مادة 
2- تنتقل الحرارة من المادة سمدم إلى الاق هبن 
)١(‏ الأكثرسخونةء الأكثربرودة (ب) المجمدة؛ المنصهرة 
(ج) الأكثربرودة: الأكثر سخونة (د ) الأكبرء الأصغر 
3- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار........ . التى تمتاكها الجسيمات أو الجزيئات لعينة من المادة. 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة ( د )العدد 
4- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام..... .... طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب) قلت (ج) تساوت ( د ) انعدمت 


5- ما يحدث من تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها يسمى..... 


(١)الانكماش‏ (ب) التمدد (ج) النمو ( د ) نقطة التجمد 
6- عند تصميم منتج موصل جيد للحرارة» فما المادة التى ستختارها؟ 1 لقند 
(١)الخشب‏ (ب) البلاستيك (ج) القوم (د)المعدن 


تسمى عملية انتقال الحرارة بقعل حركة جزينات مادة سائلة أوغازية باسم 
)١(‏ الإشعاع الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج) التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
8- أى مما يلى يعد مثالا على انتقال الحرارة بالإشعاع؟ 
)١(‏ عتدما يتعرض وجهك لضوء الشمس» تشعر بالدفء. 
(ب) عند وضع وعاء به ماء على الموقد. فإنه يغلى. 
(ج) عند وضع نقطة حبر فى كأس ماء. 
( د ) عند وضع زجاجة ماء ساخن على السرير, فإنها تعمل على تدفئته . 
9- يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد إلى ..... 
)١(‏ التجمد والتمدد. (ب) التكثف والانكماش. 
(ج) الانصهاروالتمدد. (د ) الانصهاروالانکماش. 
6 النقطة النى يتم عندها تس خين الجزيئات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها البعض حتى تصيح غاراتسمى 


)١(‏ نقطة الذويان (ب) نقطة التجمد 


(ج) نقطة الغليان (د ) طاقة الحركة 


@ 
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1- ما الطاقة التاتجة عن حركة جزيئات المادة؟ .. 


(١)الحرارية‏ (ب) العضلية 
(ج) اللحظية (د) الوضع 
2- أى مما يلى قد لا يكون مصدرًا للطاقة الحرارية؟ 
(۱) فرن صغير (ب) الشمس 
(ج) القمر ( د ) سححان 
3- تفتقل الحرارة بالحمل الحرارى فى جزيئات المواد التالية ما عدا 
(۱)الحلیب (ب) الماء 
(ج) الغلاف الجوى ( د ) الحديد 
14- يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق 
)١(‏ التوصيل (ب) الإشعاع 
(ج) الحمل الحرارى (د ) الحمل الحرارى والتوضيل 
5 للمادة فى الحالة السائلة حجم..... وشكل 
)١(‏ ثابت - ثابت (ب) متغير- ثابت 
(ج) متغير- متغير (د ) ثايت - متغير 
6 يستخدم ................... فى قياس درجة حرارة المواد, 
)١(‏ وغاء القياس. (ب) المخبارالمدرج. 
(ج) الترمومتر. ( د ) شريط القياس 


© ضع علامة ( ⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة () أمام العبارة غير الصحيحة؛ 


ان تنتقل الحرارة من المادة الأقل فى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام زادت طاقة حركتها. 

ê‏ التجمد هو انتقال الحرارة بفعل حركة مادة سائلة أوغازية. 

4- يمكن أن يحدث تقل الطاقة الحرارية من خلال طريقتين فقط . 

5- وصول ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض مثال على الإشعاع الحرارى. 
6- للمادة فى الحالة السائلة حجم ثابت وشكل متغير. 

7- يستخدم وعاء القياس فى قياس درجة حرارة المواد. 

8- تكون درجة الحرارة النهائية أكبرمن درجة حرارة جسمين متلامسين. 

9- الطاقة الحرارية تفتى عند انتقالها من جسم لآخر. 

0- تنتقل الطاقة الحرارية فى المعادن عن طريق الإشعاع . 

1- يتوقف انتقال الحرارة بين الجسمين عندما تتساوى درجة حرارة كل منهما. 
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e‏ کک بكر ج ج عو کک چ کے چ 
ج کہ کت ید سک کی مر ای سے ی ی 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة: 
1- عندما تكتسب المادة طاقة حرارية ..... 
(۱) تزداد طاقة وضع 


(ج) تزداد سرعة 


و2 اا اھا رسكن فز 
(ب) التجمد 


فثكتلا)١(‎ 


... الجزيئات المكونة لها . 
(ب) تقل طاقة حركة 
( د ) تزداد كتلة 


(ج) التبخير 


3- عندما تلمس كوب شاى ساخنًا تنتقل الحرارة إلى يدك عن طريق ٠...‏ 


لمحلا)١(‎ 


4- أى من المواد التالية تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 
(ب) الحديد 


ساحنلا)١(‎ 


(ب) التوصيل 


(ج) الإشعاع 


(ب) ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يحدث التمدد الحرارى عندما تتقارب جزيئات المادة من بعضها. 


2- عند درجة الغليان تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 


3- عند تسخين كمية من الماء يزداد عدد الجريئات المكونة للماء. 


4- عند ابتكارمادة جديدة عن طريق التغير الكيميائى تكون خواصها مشابهة لخواص الموا 


(ب) اذك رأهمية قواصل التمدد الحرارى عند صناعة الكبارى؟ 


(i) 
) درجة الحرارة‎ -1 
1 ا‎ 
ا‎ 
0 ا تالحمل‎ 
8 ا ّ 5 ا ر‎ 


الوحدة الثانية 


( د ) الغليان 


( د )الاحتكاك 


(د ) الألومنيوم 


اد الأصلية المصنوعة منها. 


(ب) 
) انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة عند تلامسها. 


:]7 ) متوسط اة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


) تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 


) اتتقال الحرارة خلال الفضاء فى صورة موجات. 


) امال الحرارة بفعل حركة جسيما 


ات المادة السائلة أوالغازية. 


(ب) يصنع وعاء الترموس من الزجاج أو مادة الستايروفوم» بم تفسرذلك؟5 


تابع مستواك 
ععععهة* 


15:14 13: 
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)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1 يسمى اتتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المادة السائلة أو الغازية يإسم 7 (الحمل -الإشعاع) 
چ عندما تفقد جزيئات المادة طاقة حرارية تتحرك بسرعة 5 2 (أكبر-أقل) 
3- المواد .......................... تسمح بإنتقال الحرارة خلالها بسهولة . (الموصلة - العازلة) 
4- عند صناعة البلاستيك تحدث تغيرات .. مس لاق (كيميائية - فيزيائية) 


(ب) تصنع أوانى الطهى من الألومنيومء بم تفسر ذلك > 


© (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. 


2- المادة لاتفنى ولاتستحدث »بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 0 2 


4- انتقال الحرارة عبر الفضاء فى صورة موجات. 0 لمكي سوه سن 


(ب) ماذا يحدث لجزيئات المادة عندما تكتسب طاقة حرارية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- من أمثلة المواد الموصلة للحرارة ............ و 

2- تتحول المادة من حالة لأخرى عند تغير 

ۆد تنتقل الحزارة من الجسم ........................٠‏ إلى الجسم 5-5 

4- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير............. السائل الموجود بداخل الترمومترمع تغيردرجة الحرارة . 


(ب) ما الذى يمثله الشكل المقابل؟ وما أهميته ؟ 


- الشكل يمثل : ............ ١‏ ا ل > يت 


© 48 تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 
٠ ١ ٠١*25‏ ت عدت وعدن سكم 
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(الإتاء(الفقازئى 


الإناء الفخارى هو ابتكارلا يستخدم الكهرباء ويحافظ على بقاء الطعام باردًا وطازجًا؛ حيث يعمل من خلال التبريد التبخيرى. 


© من الأمثلة على التبريد التبخيرى: 

الشعور بالبرودة عند الخروج من الحمام الدافئ إلى غرفة باردة؛ حيث 
تتبخرالمياه الموجودة على جسمك بفعل حرارة الجسم فيبرد ماء جسمك 
فتشعربالبرودة. 


© كيف يبرد الإناء الفخارى ما بداخله؟ 


عندما تتبخر المياه فى الإناء الفخارى تظرًا لاتيعاث الطاقة الحرارية من 
الشمسء تمتص المياه الحرارة من الإناء الداخلى؛ مما يؤدى إلى تبريد 
الجزء الداخلى» وكذلك ما يحتويه. 


© فكرة عمل الأوانى الفخارية 
© يصنع الإناء الفخارى من إناءين من الطين. إناء صغيرداخل إناء أكبر. مع وجود مساحة بينهما مملوءة بالرمال الرطبة. 
© يتم نقع قطعة من القماش فى الماءء ثم يتم عصرها ووضعها فوق الإناء الفخارى. 
© عندما تتبخر المياه الموجودة فى الرمال من خلال الإناء الخارجى. يتم نقل 

الحرارة بعيدًا عن الإناء الداخلى. 
© يتم تبريد الجزء الداخلى من الإناءء ويظل الهواء البارد موجودًا داخل الإناء, 
© يحدث التبريد بشكل أسرع عند وضع الإناء القخارى فى مكان جيد التهوية 
مثل مروحة موجهة إليه. 


٠‏ يؤدى وجود الرياح إلى إجراء عملية التبخرعن طريق سحب جزيئات الماء التى تحمل الحرارة بعيذًا. 


© الجدول التالى يوضح تجربة حفظ بعض الأطعمة فى الأوانى الفخارية: 


الوقت الذى يظل الطعام فيه طازجًا ُ الوقت الذى يظل الطعام فيه طازجًا عند 


الخضراوات , دون الإناء الفخارى ٍ استخدام الإناء الفخارى 
ا تھا 1 0 یوما 

٠ 0 0‏ 4 أيام ٠‏ 0 يومًا 
ااي +أيام 7 يومًا 

5-5 يوم وا 5 أيام 
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© أحضر وعاءين من الفخار غير مطليين يتناسب وضع أحدهما داخل 


الآخرء مع وجود مسافة حوالى 6 سم بينهما. 


© املا قاع الإناء الأكبر بالرمال حتى ارتفاع 5 سمء ثم ضع الإناء الأصغر 


داخل الإناء الأكبر. 


© قم بسد الفتحة الموجودة فى قاع الإناء بالطين أو بسدادة مطاطية. 


املأ المسافة بين الإناءين بالرمال . 


© أضف المياه إلى الرمال. ثم قم بتغطية الإناءين بقطعة قماش مبللة. 


© مزايا وعيوب استخدام كل من الإناء الفخارى والثلاجة العادية 


الجهاز المزايا 
| تحافظ الثلاجات على بقاء درجة الحرارة ثابتة ! 
ا وتتميز بكبر حجمها؛ لذا فقد تخزن الكثير من 
6 الطعام؛ كما يجب حفظ بعض الأطعمة والعلاجات 
فى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الإناء الفخارى. 
. من السهل إعداد الإناء الفخارى؛ فهو منخقض 
الصيانةء ولا يحتاج إلى الكهرباء. ويسهل نقله. 
وتكلفته أقل من الثلاجات. ويحافظ بقاء أ 
الإناء الفخارى ‏ ° كل هزد التلايغانت» ویجاقظ هل يقاء 


الطعام طازجًا بشكل أكبرمما يكون فى الھواءء كما 
يمكنه أن يساعد فى القضاء على الجوع فى العالم. 


ثم 


الثلاجات كبيرة الحجم ويصعب نقلهاء ويجب 
أن تعمل بالكهرباءء كما أنها باهظة الثمن لشرائها 
وتشغيلهاء وتنسبب فى حدوث مشاكل بيئية عند 


ر تعطلهاء وقد تحتاج إلى إجراء إصلاحات مكلفة. 


يمكن أن يستخدم الإناء الفخارى الكثير من الماء 
ولا يعمل جيدًا فى الأماكن التى تكون فيها رطوبة | 
عاليةء كما أنه صغيرالحجم ويصعب إجراء عملية أ 
التبريد إذا كان هناك الكثير من أشعة الشمس. قد 
يحتاج الأشخاص إلى استخدام أوانى زير منفصلة : 


للحوم والخضراوات. 


هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الإناء الفخارى ومدى تبريده. مثل: 


© حجم الإناء. © هل الإناء الداخلى مطلى أولا. 
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© اختلاف نوع الرمال. 


6 اختبارات الأضواء الشهرية 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة: 


1- البطريق مثال على كائنات حية .... 


)١(‏ وحيدة الخلية (ب) عديدة الخلايا ‏ (ج) بدائية النواة ( د ) بسيطة 

2- العضلات . يمكنها أن تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 

(١)الإرادية‏ (ب) اللاإرادية (ج) الثابتة (د) الارتدادية 
5 أى مما يلى يشارك فى عملية الإخراج؟ ... 0 

(١)الجلد‏ (ب) الجهازالتنفسى (ج)الجهازالبولى ( د ) جميع ما سبق 
4- يتكون النسيج من مجموعة ... a‏ 

)١(‏ خلايا مختلفة (ب) خلايا متشابهة (ج)أنسجة (د ) أعضاء 


(ب) اذكرأهمية البلاستيدات الخضراء فى خلايا النباتات؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 
أت يقوم جهاز الغدد الصماء بنقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم. 
2- يعمل كل جهازمن أجهزة الجسم بشكل منقصل عن الآخر. 
5 تتكون خلايا جميع الكائنات الحية من نفس التركيب. 
4- تنتج اليوريا من هضم وتكسير البروتينات. 
(ب) اذكرمكونات الدائرة الكهربية؟ 
)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- وحدة بناء الكائن الحى. 
2- مركزالتحكم فى الخلية ومسئول عن عملية الانقسام الخلوى . 
3- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 
ك وحدات مجهرية صغيرة داخل الكلية ترشح الدم وتتخلص من الفضلات. 
(ب) انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب: 


- الشكل يمثل خلية 

- اكتب البيانات على الرسم: 

ت E‏ 58 
3- 35 : 4ه 
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n 
الدع‎ 
ااج‎ 

1 


ہہ ب 


4 يجيه اهب اي 


ف يك بكو حر 


2 نموذج الأضواء 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
3 يوجن هذا زكلؤع فى الخاذيا المكوثة ك2 : 
2- يحتوى الغشاء الخلوى بداخله على ... ..... الذى يدعم العضيات . 


3- العضلات التى تحرك ذراع الإنسان من أمثلة العضلات 


(نبات الفول - جسم الكلب) 
(الجدارالخلوى -السيتويلازم) 


(الإرادية - اللاإرادية) 


4- يحول الكبد سكرالجلوكوز إلى مادة مخصصة لتخزين الطاقة تسم لكين کو 
(ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية: بم تفسرذلك؟ 
© (1) تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 
(i)‏ (ب) 

| جهازجولن ) ) يتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. | 
| 2 غشاء الخلية ) ) يتخلص من الأملاح الزائدة قى صورة عرق . أ 
| 3 الجلد J‏ )يى الدم من الفضلات الذائبة فى صورة بول. | 
| 4 الجهازالبولى ) يحتبرمصدرالطاقة فى الخلية. ا 
ا 0 ) 1 


(ب) ما المقصود بعملية الإخراج؟ 
)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 
1- يتكون الجهازالهضمى فى جسم الإنسان من مجموعة 
2- من أمثلة العضلات اللاإرادية ........ با 
3- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود 5 3 
4- تقوم . بإنتاج الطاقة اللازمة للخلية. 
(ب) الشكل المقابل يمثل أحد أعضاء الجهازالبولى فى الإنسان: 
- اسم العضو: 


ت وظيفته: 
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) يساعد على تغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


© نموذج الأضواء (1) 


© (1) اخثرالإجابةالصحيحة: 


1- أى المواد التالية يمكن أن يسرى التيارالكهربى خلالها بسهولة ؟ 


(۱) المطاط (ب) الخشب (ج) الألومنيوم (د)الزجاج 
2- تقلل ....... من مرورالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية . 
(۱) المفتاح الكهربى (ب) الدينامو (ج) المقاومة الكهربية (د)الأسلاك 


3- تضعف قوى الترابط بين جسيمات المادة عند حدوث عملية 


)١(‏ التجمد (ب) التكثف (ج) التبخير ( د ) الانكماش 
4- تتوقف الطاقة الحرارية للمادة على الجسيمات المكونة لها . 
(۱) عدد (ب) كتلة (ج) سرعة (د)حجم 


(ب) ما أهمية البطارية فى الدائرة الكهربية؟ 


(@ (1) ضع علامة (7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآثية: 
1- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتقارب الجزيئات المكونة لها من بعضها . 
2- الحرارة طاقة مرئية تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 
3- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية عندما تكون الدائرة مفتوحة. 
4- يحول المولد الكهربى الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


(ب) ماذا يحدث للمادة السائلة عند ارتفاع درجة حرارتها؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- المسارالذى يتدفق خلاله الثيارالكهريى. 0 
2- أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية. 5 
3- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة . 3 
4- مجموع طاقات الحركة للذرات والجزيئات المكونة للمادة , ) 


(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس بينما تغطى بطبقة من البلاستيك» بم تفسرذلك؟ 
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ہہ ~^ ص 


کک کي ب 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تتباعد جزيئات المادة عن بعضها عند حدوث سس ٠‏ (تمدد - اتكماش) 
2- يتغير السوائل عند تغيردرجة حرارتها. (حجم - كتلة) 
3- يستخدم ........ لتوليد التيارالكهريى. (المغناطيس الكهريى - الديتامو) 
4- تعتبرالكهرياء شکلد هن أشكال سد , (المادة - الطاقة) 


(ب) لماذا تستخدم فواصل التمدد عند صناعة الكبارى؟ 


(© (1) تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (آ): 


(i)‏ (ب) 
1 1- الانکماش | )2 ) تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
ف الانضهان ) ) الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 
ا 6 طاقة الكزكة N‏ ) حركة الإلكترونات خلال مادة موصلة. " ا 
| 4 التيارالكهري J ٠‏ ) صان حجم المادة عند زيادة درجة حرارتها. أ 
1 ' نح ) أصعروحدة يثاء للمادة. " 
(ب) اذكرأهمية الترمومترات؟ 
)١( ©‏ أكمل العبارات الآثية: 3 
1- تنتقل الحرارة من الجسم ...................... إلى الجسم 5 
2- يوجد توعان للمقتاح الكهربى هما مفتاح .................... ومفتاح 


3- عند مرورتياركهريى فى سلك ينشأ حول السلك 
4- من أمثلة المواد العازلة تلكهرباء Ses‏ 
(ب) فى الشكل المقابل: ماذا يحدث إذا تلف أحد المصابيح الموصلة فى الدائرة الكهربية؟ 
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تدريبات الأضواء العامة على المنهج 


© اخثرالإجابة الصخيحة: 


1- يستخدم لفحص ورؤية مكوئات الخلايا. 

)١(‏ العدسة (ب) المرآة (ج) الميكروسكوب (د ) التلسكوب 
2- لا تحتوى خلية كبد الإتسان على ........... 8 

(۱) تواة (ب) سیتویلازم (ج) ميتوكوندريا ( د ) جدارخلوى 
3- أى النماذج التالية فى المدينة يقابل البلاستيداث الخضراء قى الخلية ؟ 

(1) مصنع الغذاء (ب) مصنع التعبئة والتغليف 

(ج) محطة توليد الكهرياء (د) مجلس إدارة المدينة 
4- تدخل العناصرالغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق چ 

)١(‏ الميتوكوندريا (ب) النواة (ج) الغشاء الخلوى ( د ) الفجوة العصارية 
5- تعمل الشبكة الإتدوبلازمية على . . 

)١(‏ جمع البروتينات ونقلها (ب) تحضير وتغليق المواد داخل الخلية 

(ج) تحويل السكر إلى طاقة ( د) التحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها 
6- يعمل الجهاز على ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. 

(١)العصيى‏ (ب) الدوری (ج) الهضمى ( د ) التنفسى 
7- مجموعة من الخلايا المتشابهة تُشكل 8 

١١‏ )الخلية (ب) العضو (ج) النسيج ( د )الجهاز 
8- يتكون الجهاز العضلى الهيكلى من .... 1 

)١(‏ العظام (ب) العضلات (ج) الغضاريف ( د ) جميع ماسبق 
9- كل مايلى من أمثلة العضلات اللاإرادية ما عدا عضلات 2 

(١)القلب‏ (ب) العين (ج) الذراع (د )المعدة 
0- كل ها يلى من أعضاء الإخراج ما عدا تبي ده داع 

(١)الجلد‏ (ب) القلب (ج) الكلية (د)الرئة 
1- عندما يتعرض الإنسان لخطرما 5 

(۱) يزداد معدل ضريات القلب (ب) يقل معدل ضخ الدم إلى خاديا الجسم 


(ج) يزداد معدل ضخ الدم إلى خلايا الجسم (د) (أ):(ج) مغا 
2- تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى 


)١(‏ الهرمونات <١‏ (ب)البروثينات (ج) النشويات (د ) لاتوجد إجابة صحيحة 
اة المُرشح فى طريقة عمله لتنقية الدم من الفضلات. 

)١(‏ المعدة (ب) الرئة (ج) الكلية (د ) الأوعية الدموية 
14- تنتج اليوريا من تفكك . داخل خلايا الجسم. 

)١(‏ النشويات (ب) البروتينات (ج) الدهون ( د ) الكربوهيدرات 
5- من المواد التى لا تنجذب للمغتاطيس ...... 33 

(١)الحديد‏ (ب) الألومنيوم 00 ( د ) الكويلت 
6- يعمل المولد على تحويل الطاقة . ............. إلى طاقة كهربية. 

(۱)الوضع (ب)المغناطيسية (ج)الميكانيكية (د) الضوئية 
7- يتحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهريية. 

(١)المقتاح‏ الكهربى (ب) السلك المعدنى (ج)البطارية ( د ) المصياح الكهربى 
18- تغلف أسلاك الكهرباء بطبقة مصنوعة من مادة 

)١(‏ النحاس (ب) الألومنيوم (ج) الحديد (د ) البلاستيك 


0 
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ع7 كال 


9- تعمل على تقليل سريان الثيارالكهربى فى الدائرة الكهربية. 
)١(‏ المفتاح الكهربى (ب) المقاومة الكهربية 
(ج) البطارية ( د ) المصابيح الكهربية 


20 - عندما تضع قطعة من الثلج فى درجة حرارة مرتقعة 
)١(‏ تتحرك الجسيمات بشكل أسرع 


(ي) تقل قوی الترابط بيك الجسيهات 


(ج) تزداد المسافة بين الجسيمات ( د ) جميع ما سبق 
1- عملية التكثف عكس عملية 
١(‏ ) التبخير (ب) التجمد (ج) الاتصهار ( د ) الغليان 
2- عند انخفاض درجة الحرارة يحدث و تثقارب جسيمات المادة من بعضها وينقص حجمها. 
(۱)تمدد (ب) انکماش (ج) انصهار (د) غليان 
3- تعتبرالحرارة إحدى صور 
(١)الطاقة‏ (ب) المادة (ج)الشغل (د )الحركة 
4- تنتقل حرارة الشمس إلى سطح الأرض عن طريق 
(١)التوصيل‏ (ب) الاحتكاك (ج) الإشعاع " ( د )الحمل 
5- كل ما يلى مواد موصلة للحرارة ما عدا 
(١)الحديد‏ (ب) الهواء (ج) النحاس ( د ) الألومنيوم 
© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
1- يصنع الزجاج من 1 (الرمال - الطين) 
2- عند انصهارالثلج يحدث تغيرفى (كتلة المادة - حالة المادة) 
3- عندها تشعل الثارفى فصل الشتاء لتد التدفئة الغرفة تنتقل الحرارة عن طريق (التوصيل - الحمل) 
4- أراد زميلك أن يصنع إناء لعمل القهوة, فأى المواد التالية سوف يستخدمها؟ | (النحاس - البلاستيك) 
5- عند الطرق على قطعة من المعدن قإن درجة حرارتها (تزداد -تقل) 


6- تزداد طاقة حركة جسيمات المادة عند 

7- عندما تكتسب المادة الصلبة طاقة حرارية ب يمد لها 

8- جسيمات المادة تتحرك يشكل أسرع. 

9- أراد حسام فت الغطاء المعدنى للبرطمان فلم يستطع فنصحه معاذ بوضع 


0- يستخدم لقياس درجة الحرارة. 
1- تعتبرالكهرباء شکلد من أشكال 5 
2- يعتبر النحاس من أمثلة المواد للكهرباء. 

3 الدائرة الكهربية عبارة عن مسار يمرخلاله التيارالكهربى. 
4- عند توصيل المصابيح الكهربية على التوالى فإن التيار الكهريى يسرى فى 


ضمن مكونات دائرة كهربية يجعلها دائرة مغلقة. 
6- يقوم بنقل التيار الكهريى قى الدائرة الكهربية. 

7- وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على ترشيح الدم تسمى 

8- تعتبرالكلية من مكونات الجهاز 

ن الكبد سكرالجلوكوزفى صورة 

0- تفرز الغدد الصماء مواد كيميائية تسمى 

1- وحدة بتاء جسم الكاثن الحى 5 

2- تشترك الخلية الحيوانية مع الخلية النبائية فى وجود 

3- حجم الفجوة العصارية يكون كبيرًا فى الخلية 

4- تحدث عملية التنفس الخلوى فى 


5- وجود 
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(فقد الطاقة - اكتساب الطاقة) 
(تمدد وانصهار- تمدد وتكثف) 
(الصلبة - السائلة) 


هتا البرطمان لفترة زمنية فى 


(ماء بارد - ماء ساخن) 
(وعاء القياس - الترمومتر) 
(المادة - الطاقة) 
(الموصلة - العازلة) 
(مغلق - مفتوح) 


(مسارواحد - عدة مسارات) 

(عملة معدنية - ممحاة) 

(المفتاح الكهربى - السلك المعدنى) 
(النفرونات - الشعيرات الدموية) 
(التنفسى - البولى) 

(جليكوجين - دهون) 

(البروتينات - الهرمونات) 

(الخلية - الأنسجة) 

(السيتويلازم - البلاستيدة الخضراء) 
(النباتية - الحيوانية ) 

(جهازجولجى - الميتوكوندريا) 


@ 


]101 لمرجعة العامة والأمتحانات حصت ےس سن 
(© اكتب المصطلح العلمى: 


1- وحدة بناء جسم الكائن الحى. ) 
2- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام لتتمكن 
الخلايا من الاستمرارفى العمل. 
قت سائل هلامى داخل الخلية تسبح فيه مكونات الخلية. 
4- أحد مكوتات الخلية وتتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
5- مجموعة من الخلايا المتماثلة. 


عضلات تتحرك تلقائيًا ولايمكن التحكم فيها, 
8- عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحرك عظام الجسم. 
9- مواد كيميا ة تفرزها الغدد الصماء وتساعد الجسم على الاستعداذ للاستجابة. 


0 
0 
2 
)0 
0 
0 
0 
یمیا لي 0 
0- عملية طرد الفضلات من الجسم عير أحد أغشيته. )2 
1- جهازينقى الدم من الفضلات فى صورة يول. )2 
219 جهازينقل الدم والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم. ) 
3- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. ) 
14- مسارمغلق تتدفق الكهرباء خادله. ) 
15- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. ) 
16- مصدرالطاقة فى الدائرة الكهربية. 5 
رلك جزء من الدائرة الكهربية يعمل على فتح وغلق الدائرة الكهربية. ) 
8- حركة الشحنات الكهربية خلال سلك موصل للكهرياء. ) 
9- مواد تسمح بسريان التیارالکهربی خلالها. ) 
20- مواد لاتسمح بسريان التیارالکهربی خلالها. ) 
1- أحد مكوناث الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. ) 
2- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. ) 
3- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. ) 
24- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. ) 
5- تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. ) 
6- درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف انتقال الحرارة بين الأجسام. ) 
7- إحدى طرق انتقال الحرارة فى بعض المواد الصلبة عند ثلامسها. 0 
8- انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة اتسائلة أوالغازية. )2 
9- انتقال الحرارة فى الفضاء فى صورة موجات. 2 
0- مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. ) 
1- مواد تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. ) 
2- المادة لاتفتى ولا تستحدث. بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. )2 


(@ أكمل العبارات الآتية: 
1- تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود .. ب 0 
2- من المواد الموصلة للحرارة » بينما .................... من المواد العازلة للحرارة. 
3- طرق انتقال الحرارة زک 
4- تنتقل الحرارة من الجسم 10000 
5- عندما تكتسب الجزيئات طاقة حرارية ..... المسافات بين الجزيئات و . قوة الترابط. 
6- يتكون الجهازالعضلى الهيكلى فى الإنسان من الأوتار و a SS‏ 
5 ایی من العضلات الإراديةء بيئما من العضادث اللاإرادية. 
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8- المولد الكهربى يحول الطاقة إلى طاقة 

9- تتكون الدائرة الكهربية من ا 3 

0- يقوم . و ........ . بنقل المواد داخل الخلية وخارجها. 

1 كوك“ نتيجة تفكك البروتينات داخل خلايا الجسم 

2- تتوقف قوة الجاذبية بين جسمين على ٠3 ٠...٠...‏ 

3- يخزن الكبد ... ويحوله إلى مادة مخصصة لتخزين الطاقة تسمى 
4- يستتخدم جهات... ...... للاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة. 


(© علل لماياتى: 


1- الغشاء الخلوى يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية. 


2- تعتبرعضلة القلب من العضلات اللا إرادية. 


3- تعتبرالرئتان من أعضاء الإخراج. 


28 يبر كل من المواذ! أمغناطيسية 
29 تع مغايض أوانئ الطهى من البلدستيك. 
(@ ماذايحدث عند...؟ 
ل احتراق مصباح کهربی موصل على التوازى مع عدة مصابيح فى الدائرة الكهربية. 
8 ا المادة بالنسبة لقوةالترايط بين جزيئاتها والمسافات بينها. 0 
3- کین شین ا ا ارا ش ا 


4- لمس سلك غير معزول يسرى به تيا ركهربى. 


استخرج الكلمات المختلفة : 


القلب -الدم - الكليتان - الأوعية الدموية. 


2- الجلد - الرئتان - المعدة - الكليتان. 


5- بطارية - مفتاح كهربى - أسلاك توصيل - مغناطيس كهربى ٠‏ 


6- الأربطة - العظام - الرئتان - العضلات. 
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ا ت ی 


ه00 المراجعة نعمةوستدنن.... 
(@ اذكروظيفة أواستخدام كل من: 


-10 


-1 


35 


-13 


-14 


-5 


-16 


-17 


-18 


النواة. 


غشاء الخلية. 


الجهار اول 
المثانة البولية. 
0 
00 
المقاقمة الكهربية؟ 
تول اھر 
ت 
قؤاصل التمدد الحرارى: 
الميكروم كوي ٠‏ 
ا 

ا ا 


جهازالجلفانومتر. 


ERENZE © 


-1 


الخلية: 

عملية التنفس الخلوى: 
درجة الحرارة: 

عملية الإخراج: ... 
الطاقة الحرارية: ... 
قانون بقاء الكتلة: 


الحث الكهرومغ ناطيسى: . 
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EEE 0‏ 
1 اذكرالاحتياجات الأساسية للخلية؟ 
َك رهاالغوافل الت يتوقف غر اد ال ا ی 


3- ما هى أعضاء وأجهزة | 


ا مادورالعضلات فى عملية الهضم؟ ۾ 


5- اذكرمكوتات الجهازالعضار 0 <1 


6- بود توغان للمفتاح العهرزئ: ما ها ؟ مع کر مثال لكل توور 


د انظر إلى الشكل المقايل. : ثم أجب: 3 

mH ماذا يحدث لموشرالجلفانومتر عند تحريك المغناطيس داخل الملف؟ مع ذكرالسبب.‎ )١( 
(ب) اذكربعض الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على هذا الشكل.‎ 
انظرإلى الشكلين التاليين: ثم أجب عن الأسئلة التالية:‎ -8 


(1) الشكل (1) يمثل خلية .. بينما الشكل (2) يمثل خلية 
(ب) اكتب البيانات : 

-3 9 852 ENE E E 

4- 5 5= ا 6- 


8- الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية: 
)١(‏ اكتب البيانات: 
0( او 2( 
)3( مسوك م 
(ب) ما وظيفة الجزء رقم (2)؟ 


0- انظرإلى طرق توصيل المصابيح التالية ثم أجب: 


سد “د 


م - 
الشكل (1) الشكل (2) 
)١(‏ ما طريقة التوصيل فى كل من الشكلين...؟ 
<الشاكل ی کی » بينما الشكل (2) توصيل على 


(ب) ماذا يحدث إذا احترق أحد المصابيح فى الشكلين؟ 


1- أكمل المخطط التالى بمستويات تركيب جسم لكان الحىء 


NT E O‏ 4 الكائن الحى 
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نماذج الأضواء النهاثية 


0 (1) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- كلما قلت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 

(۱) قلت (ب) زادت (ج) تساوت ( د )انعدمت 

2- أى مما یلی يبطئ مرورالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية؟ 

(١)البطارية‏ (ب) المغناطيس (ج) المقاومة الكهربية ( د )المقتاح 

3- ينقل الجهازالدورى إلى جميع أجزاء الجسم. 

)١(‏ العناصرالغذائية (ب)الغازات (ج) الهرمونات (د ) جميع ماسبق 
4- كل ما يلى تحتاج إليه الخلية لأداء الوظائف الحيوية داخل أجسام الكائنات الحية ما عدا........ 
)١(‏ الأكسجين (ب) الماء (ج) الحرارة (د ) العناصرالغذائية 


(ب) عندما تلمس إناء به ماء ساخنء ما طريقة انتقال الحرارة من الإناء إلى يديك ؟ 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- تنشأًالقوة المغناطيسية بين جميع أنواع المواد. 
3- تعمل نواة الخلية على تحويل السكر الموجود بها إلى طاقة. 
4- يحتوى جسم الإنسان على مجموعة من الأجهزة تعمل بشكل منفصل عن بعضها. 
(ب) اذكرمكونات الدائرة الكهربية. 


)١( ©‏ استخرج الكلمة المختلفة فى كل مما يأتى: 


1- الحمل - الاحتكاك - الإشعاع - التوصيل. 

2- غشاء خلوى - نواة - أعصاب - سيتوبلازم. 

3- المعدة - القصبة الهوائية - المرىء - الأمعاء الغليظة. 
4- القلب - الدم - الكلية - الأوعية الدموية. 

(ب) انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب: 


1- ما اسم هذا الجهازة .. 
2- اذكروظيفة العضو (). 


© 
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ت ٹا 5 5 


~~~ ~~ 


أضواء- © 
)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- عندها تتغيرالمادة من حالة إلى أخرى يتغير... 


)١(‏ عدد الجزينات (ب) كتلة المادة 
(ج) طاقة حركة الجزيئات ( د ) كمية المادة 
2- يمكن استخدام ............... لقياس درجة حرارة المادة , 

(١)الميزان‏ (ب) الترمومتر (ج) وعاء القياس ( د ) المغناطيس 
3- وحدة بناء جسم الكائن الحى E‏ 

(١)العضو‏ (ب) النسيج (ج) الجهاز ( د ) الخلية 


4- يبدأ امتصاص العناصر الغذائية فى .. 
(١)الفم‏ (ب) المعدة (ج) الأمعاء الدقيقة (د)الأمعاءالغليظة 
(ب) اذكرأهمية غشاء الخلية. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- أحد مكونات الدائرة الكهربية يحد من تدفق التيارالكهربى. ) 
2- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 3 
3- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها. 3 
ف سائل هلامى داخل الخلية تسبح فيه مكونات الخلية. ) 


(ب) ماذا يحدث لجسم الإتسان عندما يشعربالتوتر؟ 


(© (1) صل من العمود (ب) م يناسب العمود (أ) : 


(i)‏ (ب) 
| ف جهازالقده الصنام ) ) المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 
ف النلدستيدات التنطراك ) ) المواد التى لا تسمح لنولكترونات بالمرورمن خادلها. ‏ 
3 المواد الموصلة للحرارة ١‏ ) تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئى. 
د 


4 المواد العازلة للكهرباء ) يفرزمواد كيميائية تسمى الهرمونات. 


(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم» بم تفسرذلك؟ 
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نموذج الأضواء 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآثية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يمكن التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق : (البطارية - المفتاح الكهريى) 
2- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملايس عن طريق / ١‏ (الحمل - التوصيل) 
3- مجموعة من الخلايا المتشابهة تسمى 8 (العضو - النسيج) 
4- وحدة بناء جسم الكائن الحى ..... ' (الخلية - العضو) 


(ب) ما دورالجهازالدوری عندما يواجه جسم الإنسان خطرًا ما؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها و و 
2- توجد طريقتان لتوصيل مكونات الدائرة الكهربية هما التوصيل على والتوصيل على 
3- تحتاج الخلايا إلى غاز للحصول على الطاقة والبقاء على قيد الحياة. 


4- تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى 


(ب) اذك رأهمية وجود فواصل التمدد أثناء صناعة الكبارى المعدنية؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- عندما تتجمد المادة السائلة وتتحول إلى مادة صلبة تزداد سرعة حركة الجزيئات. 
2- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية المفتوحة. 

3- يمكن لعظام الإنسان أن تتحرك بدون العضلات. 

4- تعتبرالمعدة عضوًا مهما فى الجهازالهضمى. 


) 
0 
0 
0 


(ب) ما اسم الجهازالموجود فى الشكل المقابل؟ واذكرأهميته. 
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نموذج الأضواء © 
)١( ©‏ تخير الإجابة الصحيحة: 


1- أى المواد التالية تتحرك جزيئاتها بشكل أسرع؟ 


(١)الخشب‏ (ب) الماء (ج) الزيت ( د ) يخارالماء 
2- يمكن صناعة أسلاك الكهرياء من 
(١)الخشب‏ (ب) النحاس (ج) المطاط ( د ) جميع ما سبق 


3- أى مما يلى يوجد فى الخلية النبائية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية ؟... 
(1) النواة (ب) السيتوبلازم ‏ (ج)الميتوكوندريا (د)البلاستيدات الخضراء 
4- يختزن الكبد سكرالجلوكوز ويحوله إلى . 


(۱) بروتين (ب) جليكوجين (ج) دهون (د ) نشويات 
(ب) علل: تستطيع النباتات أن تصنع غذاءها بنقسها . 

)١( ©‏ صوب ما تحتة خط قى العبارات الآتية: 

1- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق الحمل. 

5 تقوم المقاومة الكهربية بيدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 


3- الجهازعبارة عن مجموعة من الأنسجة. 


4- يقوم الجهاز الدورى بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة. 


(ب) اذكرمكونات الجهاز العضلى الهيكلى. 


(© (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- الحيزحول المخناطيس الذى تظهرفيه القوة المغناطيسية . 
2- الطريقة التى تنتقل بها حرارة الشمس فى الفضاء . 


3- مركزالخلية ومسئولة عن العمليات الحيوية للخلية. 


5-5 
نِّ نه نه بن 


4- عضلة لا إرادية مسئولة عن ضح الدم إلى جميع خلايا الجسم. 


(ب) ما اسم الأداة فى الشكل المقابل؟ واذكر استخدامها. 
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نموذج الأضواء )5( 
١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- تعتبرالحرارة شكلًا من أشكال 


(١)المادة‏ (ب) السرعة (ج) الطاقة (د)القوى 
2- يسمى المسارالمغلق الذى يتحرك خلاله التيارالكهربى ب 

)١(‏ التيارالكهريى (ب) المجال المغناطيسى 

(ج) المواد الموصلة للكهرباء ( د ) الدائرة الكهربية 

3- تعمل كجهازترشيح للدم وتنقيه من الفضلات. 

(١)المعدة‏ (ب) الكلية (ج) الأمعاء الغليظة (د)القلب 
أذ تع .. على جمع البروتينات ونقلها داخل الخلية. 

(١)النواة‏ (ب) المیتوکوندریا 

(ج) الشبكة الإندوبلازمية (د) جهازجولجى 


(ب) يصنع مقبض المكواة من البلاستيك» بم تفسرذلك؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- جميع المعادن تنقل الحرارة بدرجات مختلفة. 
3 تمتلك جزيئات الماء طاقة حركة أكبرمن جزيئات الثلج . 
3- تعمل أجهزة الجسم بشكل منفصل عند الشعوريالتوتر. 
4- يمكننا رؤية مكوتات الخلية بالعين المجردة. 
(ب) ما المقصود بعملية الإخراج؟ 


)١( ©‏ استخدم الكلمات بين القوسين لتكمل العبارات التالية: 
(بول - عرق - الأن نسجة - الأعضاء - الحمل - الإشعاع - درجة الحرارة) 
1- يطلق على متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة اسم 
2- يتكون الجهازمن مجموعة من 
3- تصل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق 
4- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة فى صورة ... 
(ب) انظ رإلى الشكل المقابل ثم أجب: 


1- الشكل يعبرعن 


2- اذكرمكوناتها: 
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مد کک کا 
يك ييه س ا 


ذج الأضواء © 


)١( ©‏ أكمل العبارات الثالية باستخدام الكلمات بين القوسين : 


1- زيادة التباعد بين جسيمات المادة وزيادة حجمها تسمى چ (التمدد - الانكماش) 
2- تغطى أسلاك الكهرياء بمادة للحماية من الأخطار. (البلاستيك - النحاس) 
3- وحدة بناء جسم الإنسان الخلية : (الحيوانية - النباتية) 
4- يتجمع الطعام غير المهضوم فى صورة فضلات صلبة داخل الأمعاء 3 (الدقيقة - الغليظة) 


(ب) ماذا يحدث عند لمس سلك غير معزول يمربه تياركهريى؟ 


(© (1) اكتب المصطلح العلمى: 


3 المادة لاتفنى ولا تستحدث» بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. ) ( 
2- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. ) 
2 جهازيخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكريون. ) .( 
4- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. ) ( 


(ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذ الاختيارىء بم تفسرذلك؟ 
)١( ©‏ استخرج الكلمة المختلفة: 

1- الزجاج - البلاستيك - النحاس - المطاط. 

2- بطارية - أسلاك توصيل - مغناطيس - مقتاح كهربى. 

3- القلب - الرئة - الدم - الأوعية الدموية. 

4- الكلية - الجلد - القلب - الرئة. 


(ب) انظر إلى الصورة المقابلة ثم أجب. 


1- مااسم العضوالموضح فى الصورة؟ .. 


2- اذكروظيفة هذا العضو. 
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)١( ©‏ تخي رالإجابة الصحيحة: 
1- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال ... 
(١)الحديد‏ (ب) الماء (ج) الفضاء (د ) الخشب 


2- عندما تزداد درجة حرارة المادة 


(١)يزداد‏ التقارب بين الجزينات (ب) تزداد قوى الترابط بين الجزيئات 
(ج) تزداد المسافات بين الجزيئات ( د ) تقل سرعة الجزيئات 

3- يعتبرالإنسان من الكائنات الحية 

)١(‏ وحيدة الخلية (ب) عديدة الخلايا (ج)البسيطة ( د ) بدائية النواة 
4- العضلات . تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 

)١(‏ اللاإرادية (ب) الإرادية (ج) الثابتة ( د) الارتدادية 


(ب) ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابيح المتصلة معًا فى الدائرة الكهريية على التوالى؟ 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية : 

1- جميع المواد السائلة تغلى عند نفس درجة الحرارة. 

2- تستخدم المقاومات الكهربية للحد من الأضرار التى تلحق بمكونات الدائرة الكهريية. 

3- جميع الخلايا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 


4- تعتبرعضلة القلب من العضلات الإرادية. 


(ب) من أنا...؟ أتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
)١( ©‏ أكمل العيارات الآتية: 
1- تتأثرقوة الجاذبية بين الأجسام بعاملين هما ...... و 
2- تنتقل الحرارة من الجسم ................ فى درجة الحرارة إلى الجسم ....... قى درجة الحرارة . 
3- يتكون الجهاز العضلى الهيكلى من ..............٠‏ والعظام و 
فت دك غ ..... داخل الميتوكندريا لإتناج الطاقة للخلية. 
(ب) عرف العضلات الهيكلية. 


® 
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ج الأضواء 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 


1- تقاس الحرارة بوحدة تسمى السعرات الحرارية. @ .4 
2- عندما يتدفق تياركهربى عبرسلك ينتج عن ذلك مجال مغناطيسى حول السلك. 639 
3- عضلات الرقبة من العضلات اللاإرادية. 4 ( 
4- يفرزالبنكرياس أنزيمات تساعد على عملية التفكك الكيميائى للطعام. 3 3 


(ب) اذكروظيفة النواة فى الخلايا. 


)١( ©‏ أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يتدفق التيارالكهربى عبرالدائرة الكهربية عندما يكون المسار... ua‏ (مفتوحًا - مغلقًا) 
2- تكون قطرات من الماء على أوراق الأشجار فى الصباح الباكرمثال على ٠٠٠٠...‏ (التكثف - التجمد) 
3- يتكون الجدارالخلوى من مادة ج (الكلوروفيل - السليلوز) 
4- تتكون اليوريا تتيجة تفكك 58 (البروتينات - الدهون) 


(ب) ماذا يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح5 


© (1) صل من العمود (ب) ما يناس العمود (أ) : 


(i)‏ (ب) 
| 1 الحمل الحرارى ١‏ ) جهاز يستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. | 
و امار لكوي | ) تقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. 
| ةت الكاية الحيواتية | ل( 7 )اتتقال الإلكترونات عبرسلك موصل للكهرباء. 1 
| 4_الجلقاتومتر ١‏ دة بناء جسم حيوان تعاب الفنلك. 1 
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ذج الأضواء © 


)١(‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 

ا أى المواد التالية تنجذب للمغناطيس؟ 

(١)الخشب‏ (ب) الزجاج (ج) النيكل ( د ) الألومنيوم 

2- كيف تتأثرطاقة حركة جزيئات الجسم عند انتقال الحرارة إليها؟ ... 

)١(‏ تزداد طاقة الحركة (ب) تقل طاقة الحركة 

(ج) تظل طاقة الحركة كما هى (د ) تتوقف طاقة الحركة 

3- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 

)١(‏ الميتوكوندريا (ب) النواة (ج) جهازجولجى ( د ) البلاستيدة الخضراء 


4- ما الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 

)١(‏ الجهازالتنفسىء والجهازالدورىء والجهاز الهضمى 

(ب) الجهازالبولىء والجلدء والجهاز التنفسى 

(ج) الجهازالدورىء والجلدء والجهازالعصبى 

( د ) الجهاز العصبى؛ والجهازالتنقسى» والجهاز الهضمى 

(ب) ماذا يحدث عند...؟ عدم وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية النباتية. 
)١(‏ صوب ما تحته خط فى العبارات الآنية: 

1- عند حدوث انكماش حرارى تتحرك جسيمات المادة بسرعة أكبر. 

ود تصنع أسلاك الكهرباء من الخشب وتغطى بطبقة من الألومنيوم. 

3- يمكن رؤية مكونات الخلية بواسطة النظارات المكبرة. 

4- يحتوى هواء الزفيرعلى غازالأكسجين. 

(ب) يفض لاست خدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازى فى المنازل؛ يم تفسر ذلك؟ 


)١(‏ اكتب المصطلح العلمى: 

1- المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها . 

2- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

3- خاصية تميز الغشاء الخلوى وتساعده على التحكم فى دخول وخروج المواد من الخلية. 
4- مجموعة من الخلايا المتشابهة داخل الكائن الحى والتى تؤدى نفس الوظيفة. 


سه عد عد ع 


(ب) اذك رأهمية المثانة البولية. 
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کک کاک 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 
ت عند مرورتیار کهربی فى سلك نحاسىء ينشأ حول السلك : 
)١(‏ طاقة حرارية (ب) مجال مغناطيسى (ج) مجال كهربى ( د ) قوة جاذبية 
5 إذا أردت تصميم إناء يكون موصلا جيدًا للحرارة , فأى المواد التالية تختارها؟ 
(١)الخشب‏ (ب) البلاستيك (ج) مادة الفوم ( د ) المعدن 
قات أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثر تعقيدًا؟ 3 
(۱) نسيج- خلية- عضو- جهاز (ب) خلية- نسيج- عضو-جهاز 
(ج) جهاز- عضو-خلية- نسيج ( د ) عضو نسيج- خلية- جهاز 
4- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الخلية البشرية؟ 
(١)الجدارالخلوى‏ (ب) الميتوكوندريا (ج)الغشاء الخلوى (د)السيتوبلازم 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية. 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 
1- يساعد المولد الكهربى على التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. 
2 تزداد قوى التماسك بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 
3- کل الخلايا لديها جدارخلوی. 
4- تنتقل الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء إلى جميع خلايا الجسم عن طريق الجهاز الدورى. 


(ب) ما المقصود ب...؟ العضلات الإرادية. 


(© (1) اذكرمثالالكل من: 
1- أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة. 
2- مادة تستخدم لصناعة أسلاك انكهرباء. 
3- عضلة لاإرادية. 
4- عضو مسئول عن الإخراج. 


(ب) ما العوامل التى يتوقف عليها معدل انتقال الحرارة بين جسمين؟ 
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نموذج الأضواء 08 

)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآثية: 

1- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجة حرارتهما. 

2- المفتاح الداخلى فى الثرموستات يضبط درجة الحرارة داخل الأجهزة الكهربية, 

3- تتسارع ضربات القلب ويقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات والمخ عند 

التعرض لموقف طارئ. 

4- تحتاج الخلية إلى الغذاء فقط لتنمو وتعيش. 

(ب) اذكرأهمية جهاز الجلفانومتر. 
)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 

1- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن . درجة حرارتها . 

2 من أمثلة المواد التى تنجذب للمغتاطيس 


3- وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 


(ترتفع - تنخفض) 


(النحاس - النيكل) 


(النفرونات - الشعيرات الدموية) 


4-. تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة تسم 


(ب) من أنا...؟ مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى. 


)١( ©‏ استخرج الكلمات المختلفة فى العبارات الآتية: 


1- الخشب - الألومنيوم - البلاستيك - الزجاج. 


(النسيج -العضية) 


5 زيادة المسافة بين الجزينات - زيادة سرعة الجزيئات - زيادة قوة الترابط بين الجسيمات - التمده. 


3- الكلية - الرئة - الحالب - المثانة البولية. 


4- المستقيم - المعدة - الرئة - الأمعاء الغليظة. 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ احتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوازى. 
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نموذج الأضواء_ © 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- تقوم ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 

(١)السلك‏ المعدئى (ب)البطارية (ج) المفتاح الكهربى (د) المصباح الكهريى 
2- تنتقل الحرارة عن طريق . عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة. 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
3- كل ما يلى من العضلات الإرادية ما عدا 

)١(‏ عضلات الذراع (ب) عضلات القلب 

(ج) عضلات الرقبة ( د ) عضلات الخصرفى البطن 


4- تدخل العناصر الغذانية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 
)١(‏ الغشاء الخلوى (ب) الميتوكوندريا ‏ (ج)السيتوبلازم (د ) النواة 
(ب) عرف عملية التنفس الخلوى. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآثية: 
1 عند احتراق مصباح فى دائرة كهربية تنطفئ باقى المصابيح فى حالة التوصيل على 
2- عندما تكتسب المادة الصلبة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها . 
3- يتكون .. فى الخلية النباتية من مادة السليلوز. 
4- يتكون العضو من مجموعة من 
(ب) ماذا يحدث عندما تنقيض عضلة الحجاب الحاجزأثناء عملية التنفس؟ 


© (1) صل من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) : 


(i)‏ (ب) 
امومع 01 ) تحول السكرالموجود فى الخلية إلى طاقة. 
| 2- المقتاح الكهريى |( ٠‏ )يستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
| 8 البنكرياس 2١‏ ) يتحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. 
4 الميتوكوندريا ١‏ ) يقر ز أتزيمات تساعد على التفكك الكيميائى للطعام. 


يصنع وعاء الترموس من مواد عازلة مثل الزجاج أومادة الستايروفوم» فما تفسيرك لذلك؟ 
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صواء 03 
)١( 0‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- الحرارة هى طاقة تنتقل بين جسمين بسبب اختلاف درجة حرارتيهما. ) 
5 المقاومة الكهربية تزيد من تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية. ) 
3- تتكون كل الأشياء فى البيئة حولك من خلايا. ) 
4- يختزن الكبد سكرالجلوكوز الزائد على حاجة الجسم. ) 


(ب) ماذا يحدث عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى معزول؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية , ) 5-55 
2- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها . 0 
3- جهازيعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات واليوريا من الجسم. ت ae‏ 


4- إحدى عضيات الخلية التى تساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. ‏ (... 7 


(ب) ما أهمية الجدارالخلوى الذى يحيط بالخلية النباتية؟ 


© (1) استخدم الكلمات التالية لتكمل العبارات التالية: 
(فتحة الشرج - القناة البولية - مواد موصلة للكهرباء - النحاس - البلاستيك - النواة - الغشاء الخلوى- 
مواد عازلة للحرارة) 
1- يطلق على المواد التى لا تنتقل الحرارة خلالها وهی أمثلتها 
5 المواد التى تجعل الدائرة الكهربية مغلقة عند توصيلها بها تسمى 
3- يتحكم .... فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
2-4 يتخلص الجسم من الفضلات الصلبة عن طريق فتحة عضلية فى نهاية المستقيم تسمى 


(ب) ما العضوالمسئول عن ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم؟ 
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ذج الأضواء © 


١( ©‏ ) تخيرالإجاية الصحيحة: 


1- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار ....... التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات . 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة (د)عدد 

2- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات السوائل والغازات باسم 

(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج) التجمد ( د ) الحمل الحرارى 


3- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من 

)١(‏ الأعضاء (ب) الخلايا (ج) البروتينات ( د ) الأجهزة 
4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى 

(۱) إفرازالهرمونات 

(ب) تفتيت الطعام إلى جزيئات بسيطة فى صورة عناصر غذائية يمتصها الجسم 

(ج) التخلص من الفضلات (د ) ضخ الدم إلى أجزاء الجسم 
(ب) اذكرأهمية الشيكة الإندويلازمية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- كتلة المادة بعد انصهارها .......... كتلتها قبل اتصهارها . (أقل من - تساوى) 
2- يمكن صناعة أسلاك الكهرياء من ........ 5 (البلاستيك - النحاس) 
3- تشكل العظام والعضلات معًا الجهاز 59 (العضلى الهيكلى - العصبى المركزى) 
4- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 3 (الحيوانية - النباتية) 


(ب) اذكرأجهزة الجسم التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 
1- يستخدم المولد المغناطيس والأسلاك لإنتاج 
2- تعرف حركة الشحنات الكهربية عبر سلك موصل للكهرباء باسم 
3- وحدة بناء جسم الكائن الحى 
4- تمد . ........... ....الخلية بالطاقة التى تحتاج إليها. 


(ب) ماذا يحدث عند تعرض كمية من بخارالماء لسطح بارد؟ 
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نموذهج الأخواء © 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 
2- يتحرك التيارالكهربى فى مسار واحد فقط فى الدائرة الكهربية التى يتم توصيل مكوناتها على التوالى. 
3- يعتبرالإنسان من الكائنات وحيدة الخلية. 

4- تتحرك عظام الجسم تلقائيًا دون الحاجة إلى العضلاث. 


(ب) اذكرأهمية المواد العازلة للكهرباء. 


وك کک 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة : 


2 


1 يطلق على الدرجة التى يتم عندها تسخين الجزينات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها كثيرًا بحيث يصبح السائل 


غارًا اسم 
)١(‏ درجة الذويان (ب)درجة التجمد ١‏ (ج)درجة الغليان ‏ (د) طاقة الحركة 
2- عندما تنخفض درجة حرارة مادة 
)١(‏ تزداد طاقة حركة الجزينات (ب) تزداد المساقات بين الجزيئات 
(ج) تزداد القوة التى تربط بين الجزيئنات ( د ) يزداد عدد الجزيئات 
3- يعمل الجهاز على ضخ الدم ونقل الغازات والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع خلايا الجسم. 
(١)الهضمى‏ (ب) التنفسى (ج) الإخراجى (د )الدوری 
4- من الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية أنها 
)١(‏ تتكون من خلية واحدة أو أكثر. (ب) تمتلك خلايا ذات جدران خلوية. 
(ج) تمتلك خلاياها بلاستيدات خضراء. ( د ) تستطيع صنع غذائها بنقسها. 


(ب) ما الأعضاء المسئولة عن تخزين سكرالجلوكوزوتحويله إلى مادة مخصصة لتخزين الطاقة؟ 


)١(‏ انظرإلى الشكل المقابل ثم أجب: 


1- مااسم هذا الشكل؟ is‏ 
2- الجزء رقم (1) يمثل ... 0 2 


3- الجزء رقم (2) يمثل م ا 


4- الجزء رقم (3) يمثل 


(ب) لماذا تصنع مقايض أوانى الطهى من البلاستيك؟ 2 
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نموذج الأضواء © 
)١( 6((‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- أى ممايلى يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية؟ 


(١)المغناطيس‏ (ب) الثرموستات (ج) المولد الكهربى ( د ) الترمومتر 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ٠...‏ طاقة حركتها . 
١(‏ )نادت (ب) قلت (ج) تساوت (د ) انعدمت 


3- ما هما العضيتان المسئولتان عن عملية النقل فى الخلايا؟ 


)١(‏ النواة والشبكة الإندويلازمية (ب) الميتوكوندريا والنواة 

(ج) البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية وجهازجولجى 
چ وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 5 
(١)القصبة‏ الهوائية (ب)النقرونات (ج) الرئة ( د )الأنزيمات 


(ب) قارن بين العضلات الإرادية والعضلات اللاإرداية من حيث التعريف» مع ذكرمثال. 


© كالتما افق : 


1- زيادة حجم المادة عتد رفع درجة حرارتها. 
2- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها . 
3- جهازيعمل على إفراز الهرمونات فى الجسم. 


4- عملية توليد تیا ركهربى باستخدام مجال مغناطيسى. 


لمر محر اي کد 
ب عد مب عم 


(ب) اذكرأهمية الفجوة العصارية فى الخلايا. 


EREN © 


(i)‏ (ب) 
1 المواد الموصلة للحرارة 0 ) تؤثرفى كل الأجسام التى لها كتلة. | 
2 الجاذبية . 1 ) ينل البول من الكلية إلى المثانة البولية. 1 
| 3 المستقيم 1 ) تستخدم فى صناعة أواتى الطهى. 1 
| 4 الحالب لل ) الجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة. | 


(ب) حدد طريقة توصيل المصباحين قى الشكل المقابل. . وهاذا يحدث عند احتراق أخدهها؟ 
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نموذج الأضواء 02 
)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمكن رؤية المجال المغناطيسى بالعين مباشرة. 1 
2- جميع الأجسام تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 03 © 
3- يستفيد الجسم من الطعام الذى لم يتم هضمه أو امتصاصه. 3 © 
4- يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلايا. 7 2 


(ب) اذكربعض الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 
1- تنتقل الحرارة بثلاث طرق وهى و الو 
2- فى عملية الانصهارتتحول المادة من الحالة إلى الحالة 
3- يتكون الجدارالخلوى فى الخلية النباتية من مادة 
8 تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير .... داخل خلذيا الجسم. 
(ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختياريةء بم تفسرذلك؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


0-1 عند تبريد المادة الغازية فإن .............. بين جسيماتها تزداد. ( الفراغات - القوة التى تربط) 
2- المواد التى تنجذب إلى المغناطيس تسمى مواد ........ ه (مغناطيسية - غير مغناطيسية) 
3- وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على تنقية الدم من المواد الضارة تسمى و الاتحاقب لفرت 
4- يحدث التنفس الخلوى فى : (الميتوكوندريا - الفجوة العصارية) 


(ب)أى من الدائرتين الآتيتين يتم فيها إضاءة المصباح الكهربى ؟ ولماذا؟ 


س = 
ا چا 
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© (1 ) تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- تُصنع الأسلاك الكهربية من مادة 
)١(‏ غيرقابلة للتشكيل (ب) لها لون لامع 
(ج) لديها القدرة على نقل الشحنات الكهربية (د) تبطئ من انتقال الحرارة 
2- يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغير 
)١(‏ حجم الجزيئات (ب) درجة حرارتها (ج) كتلة المادة ( د ) عدد الجزيئات 


3- هن الاحتياجات الأساسية للخلية .... 


(١)الماء‏ (ب) الأكسجين (ج) الغذاء ( د ) جميع ما سبق 
4- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة ماء فإن إحداهما » بينما الأخرى 


)١(‏ تتحرك .تظل ثابتة (ب) تنقبض ‏ تنبسط (ج) تظل ثابتة «تنبسط (د ) تظل ثابتة ء تنقبض 


(ب) اذكروظيفة الجهاز البولى. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر 3 £ 
2- كلما زادت المساقة بين الجسم وسطح الأرض زادت قوة جذب الأرض له . 3 + 
3- تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على البلاستيدات الخضراء. 3 € 
4- تعمل الغدد الصماء على إفرازالهرمونات فى الجسم . 3 ( 


(ب) تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات: قما هى؟ 


)١( ©‏ استخرج الكلمات المختلفة فى العبارات الآنية: 
1- انتقال الحرارة فى الماء - انتقال الحرارة فى الزيت - انتقال الحرارة فى الفضاء - انتقال الحرارة فى الهواء. 
2- البطارية - أسلاك التوصيل - المغناطيس الكهربى - المفتاح الكهريى. 
3- الجلد - الكلية - القلب - الرئتان. 
4- المستقيم - المعدة - الأمعاء الدقيقة - القصبة الهوائية. 
(ب) واجهت فاطمة مشكلة فى قتح الغطاء المعدتى للبرطمان ء فاقترح عليها أخوها كريم وضع ماء ساخن فوق 
الغطاء ليسهل فتحه. ما تفسيرك لما اقترحه كريم ؟ 


«© 
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ذج الأضواء 09 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كثلتها. ) ( 
2- يمكننا توليد تياركهربى باستخدام مغناطيس. 9 r‏ 
3- عضلة القلب تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. ) 1 
4- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. ) ( 
(ب) عرف النسيج. 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- تسمى حركة الإلكترونات داخل الأسلاك باسم 1 
)١(‏ الدائرة الكهربية (ب) التيارالكهربى (ج) درجة الحرارة ( د ) المفتاح الكهربى 
2- ينص قاتون بقاء على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى. 
(١)الطاقة‏ (ب) الكتلة (ج) الجرّيئات ( د ) القوة 


3- أحد أعضاء الجهازالبولى يختزن البول قبل خروجه من الجسم يسمى : 

)١(‏ النفرونات (ب) الكلية (ج) المثانة البولية (د )الحالب 

4- أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخاديا النباتية والحيوانية؟ 

(١)الغشاء‏ الخلوى (ب)الجدارالخلوى (ج)النفرون ( د ) البلاستيدة الخضراء 
(ب) ما الجهازالمسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم؟ 


)١( 0‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تعتمد فكرة عمل الترمومترعلى تغير........... السائل مع تغيردرجة الحرارة. (كتلة - حجم) 
2- تعمل على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. (المولدات الكهربية - المقاومة الكهربية) 
3- يتكون الجدارالخلوى فى الخلية النباتية من مادة ‏ ....... (السليلوز - الكلوروفيل) 
4- يفرزجهازالغدد الصماء ............ 55 (البروتينات - الهرمونات) 


(ب) ما أهمية وجود البطارية فى الدائرة الكهريية؟ 


® 
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(@ (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- طريقة لتوصيل المصابيح فى الدائرة الكهربية بحيث تنطفئ جميعها عند احتراق أحدها. ( ( 
2- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. الإتس مضه مه تي )ا 
3- مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشثركة للجسم. ) 1 
4- تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئى. ) 7 ا 


(ب) ماذا يحدث عندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجزأثناء عملية التنفس؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية : 


1- عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها ... 


2- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق ...................: وتنتقل فى الفضاء عن طريق 
3- تساعد الأنزيمات التى تفرزها ۴ ..... على التفكك الكيميائى للطعام. 


4- تعتبر........ الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية. 


(ب) اذك رأهمية جهازجولجى قى الخلية. 


1010 ال‎ ESTES © 


(i)‏ (ب) 


| 4- الطاقة الحرارية | ) العضو الرئيسى فى الجهازالبولى. 

ا 1 . : 

| 2 المولدات الكهربية ١‏ ) يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم . 

| 3 القلب ا )0 ) تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية . 

| 3 القلب 

| 4 الكلية 0 ) تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة . 


(ب) انظر إلى الشكل المقايل: ثم أجب: 


1- ماذا تلاحظ عند تحريك المغناطيس داخل الملف» مع ذكرالسبب. 3 


2- ماذا يحدث عند زيادة عدد الحلقات فى الملف؟ 
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الإحابات النموذجية 


الوحدة الأولى: ما النظام؟ ات E‏ 
ييا 5 
م الأول ا 
7- الشبكة الإندوبلازمية 
إجابة أسثلة س سؤال الدرس الأول 9- وحيدة الخلية 
0 1 الجدارالخلوى 12- البلاسثيدة الخضراء 
n‏ 13 جهازجوليى 
3د زيانة عد الجاقيا اد هق A148)‏ 2- )1.3.4.2( 
واي و دة درم عاص و( مريب ص 
ا كت عا اکسج مص 7-)/( مدص 7)9( 00-10 
ت ف ا ادي (K-14 (X13 (K-12‏ موي 
217 1-)%( 2 0-3 57 1د وحيد: - عديدة إلخلايا 2- الماء - الأكسجين - الغذاء 
4-)/( 80-5 @- ري 3-البكتريا - بيضة الطائرغيراللخصبة ‏ 4- التفاذية الاختيارية 
+1 تنتفخ الخلية حت تنفجر. 5- الغشاء الخلوى 6- الأعضاء - الخلايا 
إجابة أسئلة س سؤال الدرس الثانى 7ن دار خاوع -ياتستهداترتشزاء - ,8 الكلوروظيل - البلا ]تضوف 
#عتباتية -حهوانية 0- غشاء خلوى 
1- رويرت هوك 2-الميكروسكوب 6 1-الخلية 2- العضية 
3- نواة الخلية 4- وحيدة - عديدة 3-الكائنات وحيدة الخلية 4- الكائنات عديدة الخلية 
م 2-(/( 0-3 5- الثواة 6- العضو 
_ شكل (1) :الخلية الحيوانية شكل (2) :الخلية النباثية 7-الجهاز 8- النسيج 
د 9- السيتويلازم 0- الغشاء الخلوى 
إجية امكدة ی ج BOs‏ 2-التنقس الخلوى 
)2.1.4.3( 13 الشبكة الإندويلازمية 4- الفجوة العصارية 
1-السليلوز چا تاجيا عاق 16-البلاستيدات الخضراء 
8- مختلقة 4- البناء الوق 17-الميكروسكوب 
5- التنفس الخلوى +7 1- لأنها تتكون من عضيات تعمل بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية. 
3- العضية 2- السيتوبلازم 2- لأنه يتحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج متها 
3- التنفس الخلوى 3- لأن الخلية النباتية تحتوى على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية البناء الضوفى. 
للتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها حسب حاجة الخلية. 4- لأن خادیا الحيوانات لا تحتوى على بلاستيدات خضراء. 
١‏ النواة 2- الميتوكوندريا وتدعيم الخلية النباتية وإعطائها ش كل محددًاء يينما تحتو أجسام 
داخف قوق ا الحيوانات ملى العظام دالشلات الي تعمل على تدغيم الجسم 


6- للقيام بعملية البناء الضوق. 
+8 _ 1- لاتستطيع الخلية التحكم ف المواد الى تدخل الخلية أوتخرج منها. 
- 1- البلاستيدات الخضراء 2- النواة 2- لا تستطيع الخلية القيام بعملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة. 


إجابة أسئلة س سؤال الدرسين الرابع والخامس 


3- جدارالخلية 4- الميتوكوندريا 3- تستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوى وصنع الغذاء. 
1 الياذستيدات الخضراء 2- السيتوبلازم 4- لايتم التحكم فى الوظائف التى تحدث داخل الخلية أوانقسامها. 
3-الغشاء الخلوى -الجدارالخلوى ١‏ 4-العظام 5 تنتفخ الخلية وتنفجن 
ê rS‏ 93 1- وحدة بئاء الكائن الى التى تساعده على فى النمووالتكاثروتعويض الخاذيا 
التالفة. 
ت 7ب اتساج شوو اندم قارا رع رلاد اليلد 2- تتحكم ف الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية مثل تكوين 
2- لأنها مسئولة عن إنتاج الطاقة للخلية والقيام بعملية التنفس الخلوي. البروتينات وائقسامها 
3- لأنها تتحكم ف الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها وتلظيمها 3- القيام بعملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة للخلية. 
والحفاظ عليها, 4- التحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. 
إجابة تدريبات المفهوم الأول 5- حماية الخلية وتدعيمها والحفاظ على شكلها. 
6- القيام بعملية البناء الضولى 7- فحص الأشياء الدقيقة 
(D-1‏ 2-(1) 00-3) 4-)( 8- سائل يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. 
6-(ب) 7-(ب) 8-(1) 9-(د) 10(د( 9- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبثاء وإصااح الخلية. 
0-1( 0-2( 15-(ج) 14-)+( 15-)( | 10- يساعد فى تحضيروتغليف المواد داخل الخلية وتقلها خارجها. 
8-(د) ‏ 7-(ج) 18-(د) 19-(ب) 20-(ب) ا 1- تخزين العناصرالغذائية والمياه والفضلات بداخلها. 
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)١(-1‏ الشكل (1) :الخلية الحيوانية - الشكل (2) : الخلية النباتية 


(ب) الشكل (1) :1- غشاء خلوى #دتواة 
3- سیتویادزم 4- فجوة عصارية 
الشكل (2) :1- البلاستيدات الخضراء ‏ 2-النواة 

4-الجدارالخلوى 

7- السيتويلازم 

0-2( 
الخلية النباتية الخلية الحيوانية 

| التركيب e‏ = اچياق = أ الثواة - السيتوبلام . 
الغشاء الخلوى - الجدار | الخلوى - فجوة عصارية 


| الخلوى - فجوة عصارية 
كبيرة - الميتوكوندريا - الشبكة | الإندوبلازمية - جهازجولجى. 


| 

| ا 
صغيرة - الميتوكوندريا - الشبكة | 
| | الإندوبلازمية - جهازجول - | ا 
| ا 


3- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود الجدارالخلوى 
والبلاستيدات الخضراء. 


أنه اعضو ]> الجهاز)>(الكائن الى) 


إجابة اختبر نفسك (1) 
12١‏ (1)0-الميتوكوندريا 2- البلاستيدة الخضراء 
8- مصنع الغذاء 4- النواة 
(ب) للتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. 
)10( 2-)/( 3-)/( 00-4 
(ب) لاتستطيع الخلية القيام بعملية البناء الضوف وصنع الغذاء. 
(1)1- السيتوبلازم 2- أكبرمن 
3- الشبكة الإندويلازمية 4- البلاستيدات الخضراء 
(ب) الخلية الحيوانية 


1- النواة 2- الميتوكوندريا 
3- الغشاء الخلوى 4- السيتوبلازم 
إجابة اختبر نفسك (2) 
 (K)-1()‏ كول 3-)/( 00-4( 


(ب) وحدة بناء الكائن الى 
(1)1-الجدارالخلوى - البلاستيدات الخضراء 
2- جهازجولجى - الفجوة العصارية 
3- وحيدة - عديدة 


4- العظام والعضلات 
(ب) لحماية الخلية وتدعيمها والحفاظ على شكلها. 


(1.2.4.3) (1) 

(ب) الخلية النباتية 
- الجدارالخلوق 2- اليلاستيدات الخضراء 
3-النواة 4 الغشاء الخلوى 


7 


4+ 


عمسو جه بوي 3 اك[ (ورالويو اونا 


ف 1-(#)» 


إجابة أسئلة س سؤال الدرسين الأول والثانى 


1- العضلى الهيكلى 2 -النسيج 
8 - طويلة 4-القلب 
5 - فى نظام متكامل 

00-2 ()-1 

(K)-4 (/)-3‏ 
1-العضلات 8ت صغير 
3 - الطاقة 4-الخ 


2 1-العظام - العضلات - الأربطة - الأوتار- الغضاريف. 


2 - الجهاز الهضمى يقوم بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناص ر غذائية 


بطة تحتاج إليها الخاديا العصبية - الجهاز الدورى يقوم القلب بضخ 
الدم المحمل بالأكسجين والعناصرالغذائية إلى خلايا الجسم 

3 - مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
الرئتان. 

إجابة أسئلة س سؤال الدرس الثالث 

_ 1-عضلاث الذراع 2 - الهرموثات 
3 -تنبسط 4 -یزداد 
5- جميع ماسبق 
1- الرئة 
3 - الجهازالدورى 
5- اللاإرادية 
1 - العضلات اللاإرادية 2 - الهرهوئات 
3- الأوعية الدموية هب الجوان نشی 
1- الجهازالدورى 
2- يقوم القلب بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين والعناصرالغذائية 
إلى جميع خاذيا الجسم 

إجابة أسثلة س سؤال الدرس الرابع 
1 - المستقيم 2 - شبه سائلة 
3 - الكلية 4 - النفروتات 
6- الأمعاء الدقيقة 

عدم 3-)/( مدي 0-5( 


يستغدمها الجسم ق إمذاده 


1- هضم الطعام وتحويله إلى عناصر غذان 
بالطاقة. ومساعدته على النمو. 

2 - خرن بها البول لحين طرده خارج الجسم. 

4 - امتصاص معظم الماء من الظعام غيرا مهضوم لتكوين فشلات الطعام. 

1- الجهاز لبوق 

2 - (1) الكلية 

ية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا 


(2) الحالب (3) المثانة البولية 


إجابة أسئلة س سؤال الدرس الخامسا 


7 1-)( انك لفح 00-4 
إجابة تدريبات المفهوم الثالى 
1- +( 2-(ج) 00-3) 4-)ج+( 0-5( 
6-(ب) 7-(ب) 8-(ج) 9-(د) 10-(د) 
3(1( 2-(ج) 13-(ب) 14-(ب) 15-(ب) 
6-(5) 17-(1) 18-(ج) 19- (ب) 20-(ب) 
1-(بپ) 22-(د) 23-(ج) 24 ( 


6 


1 - انخلايا 
3- عضلات الخصر 

5- الهرمونات 

7 -البولى 

9-أعلى 0- الجهازالدورى. 

11- البروتينات 12- الزفير 
13-لاإرادية 14- أجهزة الجسم المختلفة 
15- الجهاز الهضمى وجهاز الغدد الصماء 16 - الجهاز 

لكف 00-2 #5 4-)/( قدصي 
6-8 7-)%( منص قدصي مدر 
(X)-12  (/)-1‏ 13-)( 

1-العضادت الإرادية 2 - العضلات الادإرادية 
8-النسيج 4-العضو 

5- عملية الإخراج 6 - النفرونات 

7- جهازالغدد الصماء 8 - الجهازالدورى 

9 - الجلد 0 الكلية. 

1- فتحة الشرج 12- جهاز الإخراج 

3- الجهازالبوق 14 الجهازالعضلى الهيكلى 
1- الطاقة 2 -الهشفى 

5- أعضاء 


5- اللاإرادية - عضلة القلب 


9- الشرايين - الشعيرات الدهوية 


1 الإشراج 
48- الغليظة 


١‏ 1 -العظام ‏ العضاات الأونا 


2 - لأنه لص الجسم من غازثانى أكسيد الكريون عن طريق عملية الزقير 
3 - لأنها تقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات عبرالنفروئات الموجودة بداخلها. 
4 - لأنه طعام غيرموضوم ولا تنتجه خلايا الجسم. 


5- لأنه يقوم بإغرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. 


١‏ - يقوم القلب بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم 

2- يتحرك الساعد إلى أعلى. 3- يزداد عدد ضربات القلب. 

4- لاايستطيع الجسم إفراز هرمون الأن بيات كافية : أ واستخدامه 
فيظل السكرق الدم مسببًا مشكلات" 


1-المستقيم 2- القصبة الهوائية 
3-القلب 4- عضلات الذراع 
5- الرئة 6- عضلة القلب 


97 _ 1- تساعد على حركة عظام الجسم. 


2 - ضع الدم إلى جميع خلايا الجسم 

8 - يشرزهرموة 
تساعد ف عملية الهضم. 

4 - يخلص الجسم من الماء والأملذح الزائدة فى صورة عرق . 

ة وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 

فضلات الطعام (البراز) حت يتم التخلص منها عن طريق 


8- ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصرالغذا 

9- مسئول عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى مواد أبسط يستفيد منها الجسم. 

0- تساعد على هضم الطعام مثل الأئزيمات التى تفرزها غدة البنكرياس 
للمساعدة على التفكيك |! 3 

1- تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منه الجسم 

12- امتصاص معظم الماء من الطعام غيرالمهضوم لتكوين فضلات الطعام. 

13- إفرازهرمون الأتسولين. 


2 -العضلات الإرادية هى ؛ عضلات الذراع - عضلات الرقبة - 
عضلات الخصر- عضلات الساق. 
العضلات اللاإرادية هى؛ عضلة القلب - عضلة العين 
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تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة ويفرزأنزيماث أ 


تيت الطعام: مما يؤدى إلى | 


ا 


8- 
وجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 
| التعريف | عضلات يمكن التحكم ف | عضلات تتحرك تلقاليًا ‏ | 
حركتها. | ولايمكن التحكم فى حركتها 1 
ا ےا 
00-2 3-(ج) 
إجابة اختبر نفسك (1) 
15 0( عدت هدو هدري 
(ب)تساعد الأنزيمات على التفكك الكيميانى للطعام وتحويله إلى مواد 
بسيطة. 
١‏ +2_ (1)1-الدورى 2 -المغع 
3 -الجلوكوز 4 - النفروئات 
(ب) لأنه يفرزهرمونات تساعد الجسم على الاستعداد للاستجاية 
)4.3.1.20( 
(ب) مجموعة من الخاديا المتشابهة. 
إجابة اختبر نفسك (2) 
+1 ()1-لب) 2-(ب) 3-(ج) 4-( 
(ب) الكلية - تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 
(K-2 (K-10) 32‏ 2-3( شري 
(ب) يتحرك الساعد إلى أسفل. 
1 البروتينات 2- عرق 
3-يزداد 4- الخلايا 
(ب) الرئتان. 
1 م الثالت 
إجابة أسثلة س سؤال الدرس الأول 
+13 1-مفلق 2- المفاتيح 
كب القواقر 4 الجاذبية 
5-قلت 
+2 ديم 00-2 3-ي#) 0-4( 
3 ١-الدائرة‏ الكهربية 2- المجال المغناطيسى 
3- التوصيل على التوازى 4- الجاذبية 


1 - لأن مكوناتها تعمل معًا كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة 
الأرض لها قوة جاذبية تسحب الأجسام ف اتجاه مركرها. 


اجاذبية الأرض للكرة. 
إجابة أسئلة س سؤال الدرسين الثانى والثالث 
1- مجال مغناطيسى 2- التحاس 
3- الميكانيكية. 4- العازلة 
E‏ 02-2 3-(%) 4-(( 
_ 1- مواد غيرمغناطيسية 2- مواد مغناطيسية 


3-المفتاح الكهرى 4 - الدائرة الكهربية 
1- لأنه لاينجذ ب إلى المغئاطيس عند تقريبه إليه: 

نها تعمل كمصدرللتيارالكهرى فى الدائرة. 
1- لااتنجذب قطعة الخشب إلى المغناطيس 


يحدث صدمة كهربية وقد تسيب الوفاة . 


> الدائرة(ج) 
إجابة أسئلة س سؤال الدرس الثالث. 
1-عازلة 2- المفتاح 
3-الإلكترونات 4- مغلقة 
Ua _‏ 2( 
تصيح الدائرة الكهربية مفتوحة ولايسرى التيا رالكهرى 
الدائرة الكهربية (ج). 


إجابة أسئلة س سؤال الدرس الرايع. ˆ + 1-لأن الدائرة الكهربية عبارة عن مسارتم إنشاؤه لتدفق الكهرباء. وتعمل 


12 1- ملعقة! 2- عازلة 

95 الومنيوم ازا 2- لأن ف التوصيل على التوازى إذا تلف أحد مكونات الدائرة يستمرانتقال 
3- مفتوحة 4- اطاط ارالکهرنی ر 

ج2 _ 1-التيارالكهرف 2- المواد الموصلة 3- لأن الحديد مادة مغناطيسية بيتما الخشب مادة غيرمغتاطيسية. 
3- المواد العازلة 4- لأنها مواد موصلة للكهرياء. 

ج3 _ لأنهات اتستخدم ف تغطية الأسلاك الكهربية والموصلات لحمايتنا من أخطار E 2 ES SE‏ 
e‏ 5- لأن الأرض تجذب جميع الأجسام نحو مركزها فتحافظ على ثياتها. 


أنه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 


چ4 1-لايسرى تياركهرى عبرالدائرة. 
حياتنا اليومية تعتمد على الكهرباء كمصدرللطاقة. 


2- ينتج مجال مغناطيسى خول السلك. 
چو (١)تعم‏ (ب)لا (جاكا (ديلا 
إجابة أسئلة س سؤال الدرس الخامس 


1- تنطفئ باق المصابيح. 
2- لا تسمح بمرورالتيارالكهرى خلالها لأنها مادة عازلة. 


ج1 1-التحاس -المطاط 3- يسيب حدوث صدمة كهربية. 
2 المقاومة الكهربية 4- ينشأ حول السلك مجال مغناظيسى. 
3- المواد الموصلة تلكهرياء 4- تيا ركهرق 5- تظل باق مكونات الداثرة تعمل كما هى. 
ای 8- واحد 6- يتوند ف الملف تهاركهرف. 


١‏ 2 1-)%( 0-2 يا 00-4 102 1- مصدرئلتيازالكهرن ف الدائرة. 
E 3»‏ ن و 97 2-التخكم ق قتح وغلق الدائرة الكهربية. 
انيت 3- توليد الكهرياء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة لميكانيكية إى طاقة كهريية. 
4 _ 1-ظاهرة الحث الكهرومغتاطيسى 4- إبطاء حركة التيارالكهرن فى الأجهزة وحمايتها من التلف. 
2- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر- زيادة عدد الحلقات ف الملف. | 5- صناعة أسلاك الكهرياء. 
5 عملية توليد تياركهرى باستخدام مجال مغناطيسى, 6- تغليف أسلاك توصيل الكهرياء. 
7- الاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 


إجابة تدريبات المفهوم الثالث 1-(1) الدائرة الكهربية البسيطة 
ج ب 2-(ج) 3-(د) 4-(ب) 5-(ب) (ب)1- بطارية 2- أسلاك توصيل 
6-(د( 7-(5) 8-(پ) 9-(ج) 10-(ب 3- مقتاح كهرى 4- مصباح كهرق 
ب 12(ج) 13-() 4اسلاب) 15-(ج) (ج) رقم () 
دج 7دلج) 18-(ب) 19-(د) 20-(ج) #جمنيية 
24 1-التيارالكهرى 2- كتلة 3- الأسلاك الكهربية 3- )١(‏ يتحرف مؤشرالجلغانومترنتيجة تولد تياركهرن فى الف 
4- مقلق 5- الطاقة 6-المفتوحة | (ب) شكل (1) بسبب زيادة عدد الحلقات ف الملف. 
كلس ليق عت قد البلا سياف 4-المواد الموصلة للكهرياء: النحاس - الحديد - الألومنيوم 
CN‏ “فياك وتو - المواد العازلة للكهرياء: الخشب - البلاستيك - المطاط. 
3 المولد الكهرق 14 الجاذبية 5- قلت إجابة اختبر نفسك (1) 
6 المولد الكهرق 7- يذب 8- مغناطيسية هآ ()1-مغلق 2- المقاومة الكهربية 
19 الجلقانومتر 0 التوازى 1 إبطاء 8 التیارالگھری 4-الحديد 
1 22 العازلة أ (ب) ينشأحول السلك مجال مغناطيسى 
2 )2.1.8.4( هر (١)1-المولد‏ الكهرف 2- المواد المغناطيسية 
العفنيضص عض قفص ميس كدير 3-المواد العازلة للكهرباء 4-الجاذبية 
قيض 7-)%( 8-)%( مدص 0-10 (ب) المولد الكهرن -المخول الكهزى -المحرك الك 
:0 دو 12( 7)13( (K-14‏ 15- )6/716 32 (1)1-المفتاح الى 2-التوازی 
ج 1- الدائرة الكهربية المغلقة 2- الكهرياء چ 4- الطاقة 
3- مواد موصلة للكهرياء 4- مواد عازلة للكهرياء (ب) 1-المسافة بين مركزالأرض والجحسم 2-الكتلة 
5 المقاومة الكهربية 6-الجاذبية 
7- المجال المغناطيسي 8- التوصيل على التوالى إجابة اختبر نفسك (2) 
ال مواد ناططيية 10- مواد غيرمغناطيسية . Ta‏ )(0-1 كن نك 0-4( 
1-البطارية 12 المواد العازلة 13 الموند الكهرف يلقو اماك عازن ارامت من قارفا 
4- الحت الكهرومغناطيسى 15- الجلفاتومتر : 
سيت ير (1) 1 الثيارات الكهريية الصغيرة 2- مجال مغتاطيسى 
+6 1-مركزالأرض 
- مخناطيسية - غيرمفناطيسية '3- جيئة 3- التوازف 4- الحديد - النيكل. 
4- نظام مغلق (ب) يتولد ف الملف تيار اكير 
6-المقاومة الكهربية 6-الموصلة -العازئة ‏ 7-الكتلة -المسافة (1)1- الحث الكهرومغناطيسى 2- البطارية 
- زيادة عد.د حلقات الملف- تحريك المغنا 5 لف بسرعة أكير. 
2 8- زيادة عدد حلقات الق - تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 21 اا اتکی تیه 
| >7 2- ممحاة 
5- ملعقة من الألومثيوم 4-الحديد 5-المفتاح الكهرن (ب) يولد كهرياء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية . 


@ 
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34 


ل 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الأولى 


4-1( 2-(1) 8-() 4-(ب) 5-() 
7-(د) 8-(ب) 9-(ب) )s(-10‏ 
2-(د) 18-() 14-زب) 16-(16-(ب) 
2 - عضيات 
4 - غشاء الخلية 
6-الكلى 
1- الجهاز 2 - اليكروسكوب 
3 - مخطط المجال المقتاطيسى 4 - جهازالغدد الصعاء 
5- التيارالكهرى 
كف 2-(/) قرت مين كسير) 
(X)-ê‏ 02-7 8ه-ي) 9-)/( مير 
كاد 00-12 
)312 .=( 
إجابة اختبر نفسك (1) الوحدة الأولى 
(-(ج) 2-(د) 3-(ج) 4زب) 


(ب)1- ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى 
2- زيادة عدد حلقات الملف- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر 


(K)-2 (K-10)‏ 3-)/( مدير 
(ب) مركزالتحكم ف الخلية ومسئولة عن انقسام الخلية. 
> (1)1-النفرونات 2- المواد الموصلة 
3- الخلية 4- عملية الإخراج 
(ب) لأن النحاس مادة موصلة للكهرباء. بينما البلاستيك مادة عازلة للكهرباء. 
إجابة اختبر نفسك (2) الوحدة الأولى 
(1)1-الميتوكوندريا 2- جهازالغدد الصماء 


3- مغلقة 4- البلاستيدات الخضراء 
(ب) لأن الجلد يساهد الجسم على التخلص من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرة. 
)4-21.30( 


(ب) تنتفخ الخلية بالماء وتنفجر. 


> 117-الشب 2- المغناطيس الكهرى 
3- تنظم دخول المواد للخلية 4- الجلد 
(ب)1- التوالى 


إجابة أسئلة س سؤال الدرسان الأول والثانى. 


1- اتصهار 2-الحديد 
3- الهواء 4-تزداد 
5- يزداد التباعد 

2- درجة الغليان 


3- الزيت 
تد( عدي 
 (#)-4‏ كدري 
1-التبخير 2- درجة الحرارة 
- الاتصهار 4- التجمد 
5- طاقة الحركة 

إجابة أسئلة س سؤال الدرسان الثالث والرابع 
تند 8 تنسب لاقع 
3-تزداد 4-یتمدد 
)1.3.2( 
0080-1 قدب قدصم مون 
05( 6-)%( 
1 


عند ارتفاع درجة الحرارة تتباعد جسيمات المادة عن بعضها وتتمدد. 
2-لأنه عند انخفاض درجة الحرارة تقترب جسيمات المادة من بعضها ويقل حجمها, 
1-تتمدد المعادن عند ارتفاع درجة الحرارة ويحدث التواء فى الباق والكبارى. 
2- تتباعد جسيمات الماء عن بعضها وتتحول إلى الحالة الغازية , 
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إجابة أسئدة س سؤال الدرس الخامس 
7 -الفازية 2-الصلبة 
>7 3لدالانصهاروالتمدد 4- التمدد 
5- رفع الحرارة 
1-)%( 0-2 3( 4-)/( 5-)/( 
تمدد حراری 4 التبرید 
قق 4كق 
37 ١-يزداد‏ 2- تقل 
إجابة تدريبات المفهوم الأول 
9 کف 2-(د) 3-(ج) 4-(ج) 5-(( 
6-)+( 7-)( 0-8( 0-9( 10-)ب( 
1-(د) ‏ 12-(ج) 13-(ب) 14-(1) 16-(ب) 
16-)>+( 17-(د) 18-)( 
|27 1-درجة الحرارة 2- اتكماشًا حراريًا 
3 تمد 4- التسخين 
5- ينكمش 6- تمدد 
7- التبريد 8- التجمد 
9 طاقة حركة 0 التمدد. 
قوی الترايط 12 تقل 
18 التكثف يقل 
15 الاتصهار 6 السائلة 
3+١‏ 1( 00-2 %3( 4-)/( قير 
6-)( 60-7 8-)/( وري A-0‏ 
0-1( 12-)/( 0-13( 
يقل 2-تزداد - تقل 
4- درجة الحرارة 
6-تقل 
2-درجة الانصهار 
4- التكثة 
5- درجة الغليان 6 التيير 
7- طاة 8- التمده 


9- الاتكماش 
_ 1- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيثات المادة كلها 
2- هقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


7- الطاقة الق تكتسبها المادة بسبب حركتها. 
١‏ +7_ 1- لأن الغطاء المعدلى يتمد بالحرارة. 
2- ننيجة اننقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 
3- لأن جسيمات العادة تتباعد عن بعضها عند ارتفاع درجة الحرارة فيزداد حجمها. 
4- لتسمح بحدوث التمدد فاد تحدث اتعضاءات القطبين عند ارتفاع 
درجة الحرارة. 


چچ 


1- يتعدد السائل ويزداد حجمه. 
2- تحدث انحناءات فى الكبارى مما يؤدى إلى وقوع الحوادث. 
3- 


المسا: الجزينات ويقل حجمها. 
تقل القوى التى تربط الجزيئات ويزداد حجم المادة. 
1- قياس درجة الحرارة. 
2- تسمح بعدم حدوث اتحتاءات ف الكبارى عند ارتفاع درجة الحرارة, 
1 1-(1)حجم 
(ب) حجم السائل الموجود فى الترهومتر. 
2-(۱)شکل (1) تکثف. شكل (2) تبخير, شکل (3) اتصهار 
(ب)شكل (1) (ج) شكل(2) 


إجابة اختبر نفسك (1) 
(1)1-(ب) 2(ب) 3-(ج) 4-(ب) 
(ب) النحاس - الزيث - بخارالماء. 
(K)-3 (/)-2 (0-10) 23‏ 2-4( 
(ب) يتكثف بخارالماء ويتحول إلى سائل 
EN‏ (1)1- نقطة الغليان 2-الانگماش 
3-الحالة الغازية 4-الائصهار 


(ب) ف عملية التمدد يزداد حجم المادة وتزداد الفراغات بين الجزيئات 
وتضعف الو ترط بينها تتيجة ارتفاع درجة الحرارة ءبينماف 
عملية الانكماش تقترب الجزينات من بعضها وتفقد طاقتها وتقل 
سرعتها نتيجة انخفاض درجة الحرارة. 


إجابة اختبر نفسك (2) 
E‏ (1)1- الغازية 2- يفقد 
3- قيرالرئية 4- حجمها 
(ب) لتسمح بحدوث التمدد بطريقة آمنة فاد تحدث انحناءات أوتقوس ف 
الكبارى والمباى. 


2 )1( )2.1.4.3( 
(ب) تقل قوى التماسك بين الجزيئات. وتزداد المسافة بينهاء وتتحول من 
الحالة السائلة إلى الحالة الغازية 


(0-4 (0-3 نكف كأ‎ FF 
(ب) مقياس لمنوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة.‎ 


إجابة أسئلة س سؤال الدرسين الأول والثانى 


+1 1ب 2-(ج) 3-(ب) 4-(ج) 6-(ج) 6-(ب) 
22 دص عدص قدص 4-%( 0-5( 
كرف 0-7( 
اجن لاتنتقل الحرارة بيتهما. 
ER‏ تزداد طاقة حركة الذرات والجزينات, 
إجابة أسئلة س سؤال الدرس الثالث 
د كاك مهلج 3-(د) 4-(ب) 
ELA‏ 1- الحمل الحرارق 2-يزداد 
3- التوصيل 4- التحاس 
5- التوصيل 
32 7(1( من قدصت (K)-4‏ 5-)( 


1- الإشعاع 2- درجة الاتزان 


3- المواد العازلة للحرارة 


لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة: فيسمح بانتقال الحرارة خلاله , بينما 
البلاستيك من المواد العازلة التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 
5 © التوصيل - الحمل - الإشعاع 


إجابة أستلة س سؤال الدرسين الرابع والخامس 


1-(ب) 2-(ج) 3-(د) 4-(د) 

1- حالة المادة 2- يقاء 

3- حالتها 4-موصلة 
RE‏ م 3-(ي») 0-4( 


لاتتغيرالكتلة 
يوصل الحرارة إلى اليد وقد تحترق 
المادة لاتفنى ولاتستحدث. ولكن تتحول من حالة إلى أخرى 
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ھ2 


5 


7 


8+ 


2 


إجابة تدريبات المفهوم الثائى 


1-(ج) 60-2 3-(د) 4-(ج) 

6-)3( ج 8-(ج) 9-(ب) 10-(د) 
(D-2 (o)‏ 0-18( 14( 5=( 
16-(ج) 7-(ب( 18-(د) 19-(ج) 20-)( 
0-2 22-(1) 28-(ب) 24-(ج) 25-(ب) 
26-(ج) 27-(ج( )١(-28‏ 29-(ج) 

1- تبطئ 2- يزداد 

4- عازلة 6-تفقد 
7-بسرغة 9-الحمل 
)1.3.2( 

00-5 (K)-4 هدري‎ 0-2 0200-1 
(2-10 (%)-9 (K-86 رص‎ (%)-6 
M45 (D4 OO عي‎ (o 
(K)-18 (KX) 17 2070-6 

1- درجة الاتزان 2 المواد الموصلة للحوارة 
3- المواد العازلة للحرارة 4- الطاقة الحرارية 
5- التوصيل الحرارى 8 - الحمل الحرارق 
7-الإشعاع 8- قانون بقاء الكثلة 
1- التوصيل - الحمل - الإشعاع 2- الأعلى - الأقل 
8- التوصيل 4- التحاس - الحديد 
5- الخشب - البلاستيك 6- الطاقة الحرارية 
7- السعرات الحرارية 

1-الخشب 2- الاحتكاك 

3- الألومنيوم 


1 - مقدارالفرق ف درجة الحرارة بين الجسمين - مساحة سطح الجسمين - 
طول مسافة التلامس بين الجسمين. 
2- التوصيل - الحمل - الإشعاع 
3- الحديد - التحاس - الألومنيوم 
أن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة فيسمح بائتقال الحرارة خلالهءيينما 
البلاستيك من المواد العازئة التى تبطئ من انتقال الحرارة خلاله. 


الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة (الساخن) إلى الجسم 
ف درجة الحرارة (الباره). 


1- تنتقل حرارة الشمس إلى الصخرة عن طريق الإشعاع / تزداد حركة 
الجزينات المكونة للصخرة 
2-(1(00)-(ب) 

(ب) التوسبيل (ج)40 

إجابة اختبر نفسك (1) 

)00-1 مض (K)-3‏ 4-)/( 
(ب) لأن الملابس الصوقية عازلة للحرارة تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 
0ن 2-(ج) 8-(د) 4-(ج) 
(ب) الخشب - البلاستيك - الزجاج 
(1)1- لايتغير 2-الإشعاع 

3- اتزان حراری 4- بقاء الكتلة 


(ب) تنتقل الحرارة من المقبض إلى الأيدى ونشعر بالسخونة 


إجابة اختبر نفسك (2) 
(10-(ج) 2-(ب) 8-(ج) 4-(ب) 
(ب) لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة قيسمح بانتقال الجرارة خلاله 
ريض مدص قدي 00-4 


(ب) تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


@ 


Er‏ دج 


_ (١1)1-الطاقة‏ الحرارية 


. (1)1-الإشماع الحرارى 2- الحمل الحرارى 
3- التوصيل الحرارى 4- الطاقة الحرارية 
(ب) التوصيل 
إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الثانية. 
2-() 3-(ج) مدل 6-(ب) 
6-(د) ‏ 7-(د) 8-() 9-(ج) 10 
0-1( 12ج( 18( 16( 
16-(ج) 
00-100 عدم مص مص 5s‏ 
قدي دين (K)-8‏ مص مص 
7)1( 
إجابة اختبر نفسك (1) الوحدة الثانية 
_ (101-(ج) 2-(ب) قد(ب) 4-(ج) 
(ب الحرارة من الجسم الأعلى ف درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى 
درجة الحرارة. 
 (K) =2 (K-10) _‏ قاين 4- O0‏ 


(ب) تسمح بتمدد وانكماش أجزاء الكبارى بشكل آمن عند تغيردرجة الحرارة 
فلا يحدث تقوس أوانحناء لها 


arts) 3 


(ب) لأتها مواد عازنة للحرارة فيحافظ على حرارة المشرويات بداخله, 
إجابة اختبر نفسك (2) الوحدة الثانية 
()-الحمل i‏ 
3- الموصلة 
(ب) لأن الألومنيوم مادة موصلة للحا 
وتسبب طهیه. 


قل البحرارة للطعام بسهولة 


2- قانون بقاء الكتلة 


3 التعدد 4- الإشعاع 
(ب) تزداد سرعة الجزينات وتضعف قوة الترابط بينها وتتباعد عن بعضها 
_ (١1)1-الحديد_التحاس‏ 2- ذررجة الحرارة 
3- الأعلى فى درجة الحرارة - الأقل فى درجة الحرارة. 
4- حجم 
(ب) الشكل يمثل الترمومتر- يستخدم لقياس درجة الحرارة. 
إجابة شهر أكتوبر 
النموذج الأول 
-(ب) 2(ب) 5 5 
(ب) تقوم بعملية البناء الضوف لصنع غذاء الن 
600 مدص قري مر 
(ب) بطارية - مفتاح كهرى ‏ أسلاك معدنية - مصباح كهرى 
_ (١1)1-الخلية‏ 2 النواة 
3- التنفس الخلوى 4- النشرونات 
(ب) الشكل يمثل خلية حيوانية 
- البيانات +1- غشاء خلوى 2- سيتويلازم 
3-النواة 4- قجوة عصارية 
النموذج الثانى 
_ (11- تبات القول 2- السيتويلازم 
3 الإرادية 4- جليكوجين 


تدخل إلى داخل الخلية أو تخرج منها. 
)8.20 4 
(ب) عملية طرد القضادت من الجسم عبر أحد أغشيته 
(1)1-أعضاء 

2- عضلة القلب - عضلة العين 

3- الجدارالخلوى - البلاستيدات الخضراء 
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| 
بمروربعض المواد. ويمنع البعض الأخرء ويالتالى يتحكم فى 


1 


2-١ 


3 


2+ 


13 


ج2 


1 


4- الیتوکوندریا 
(ب) الكلية - تخلص الجسم من اليوريا والفضلات الذائبة فى صورة بول. 


إجابة شهر نوفمبر 
النموذج الأول 
()-(ج) 2-(ج) 2-3 4-(ج( 
(ب) تعمل كمصدرللتيارالكهرى. 
(K)-2 60-10‏ قوير 7)4( 
(ب) تزداد طاقة حركة الجزيئات وتتغلب على قو الترابط بينها فتتباعد عن 
بعضها وتتحول إلى غاز 
(1)1- الدائرة الكهربية 2- المفتاح الكهرى 
3- درجة الخرارة 4- الطاقة الحرارية 
(ب) لأن النحاس مادة موصلة تلكهرياء؛ بينما البلاستيك مادة عازلة للكهرياء. 
النموذج الثانى 


(1)1-تمدد 2-حجم 
) لتسمح بتمدد وانكماش أجزاء الكبارى بشكل آمن عند تغيردرجة الحرارة 
فلا حدث تقوس أو انحتاء لها 
2 (ب) قياس درجة الحرا 
(1)1- الساخن - البارد 2- يدوى - آلى. 

3- مجال مغناطيسى 4-الحخشب -المطاط 
(ب) تنطفئ باق المصابيح. 


3الدينامو 4-الطاقة 


إجابة تدر 
1-(ج) 
6 (ب) 7-(ج) 8-(د( 
40-3 0 2-() 13-(ج) 14-(بي) 
6 (ج) 17-(1) 18-(د) 19-(ب) 20-(( 
 )1(-2‏ 22-(ب) 23-(1) 24-(ج) 25-(ي) 
1- الرمال 2-حالة المادة 
3- الحمل 4- النخاس 

6- اكتساب طاقة 

8- السائلة 
9- ماء ساخن 6 اتترمومتز 
11 الطاقة 12 الموصلة 
13- مغلق 14- مسار واحد 
15- عملة معدنية 16- السلك المعدق 
17-التفرويات 
19- جليكوجين 
1-الخلية 
23 النباتية 4- الميتوكوندريا 
1- الخلية 2- عملية التنفس الخلوى 
3- السيتويلازم 4- غشاء الخلية 
5- النسيج 6- العضلات الإرادية 
7- العضلات اللاإرادية 8- العضلات الهيكلية 
9- الهرمونات 0- عملية الإخراج 
1 الجهاز لبوق 12- الجهازالدورى 
13 التفرونات 14 الدائرة الكهربية 
6 المولد الكهرق 16- البطارية 
17 المفتاح الكهرنى 18 التيار الكهرى 
19- مواد موصلة للكهرياء 20- مواد عازلة للكهرياء 
1- المقاومة الكهربية 22- طاقة الحركة 
28 درجة الحرارة 4- الانصهار 
25- التكئف 26- درجة الاتزان 
7 التوصيل الحراری 28- الحمل الحرارق 
29 الإشعاع 30- مواد موصلة للحرارة 


31- مواد عازلة للحرارة 2- قانون بقاء الكتلة 


7 1-جدارخلوى - بلاستيدات خضراء 2-النحاس -الخشب 5- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيتات المادة كلها 
3- الحمل - التوصيل -الإشغاع 4- الساخن - البارد. 6- الماذة لاتفنى ولاتستحدث: بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 
5- تزداد - تقل 6- العضلات - العظام - الأريطة 7- عملية توليد تيا ركهرى باستخدام مجال مغناظيسي. 
8- الميكانيكية - كهربية +10 1 الغذاء - الهواء (الأكسجين) - الماء 
2- القرق ف درجة الحرارة بين الجسمين - مسناحة سعلح الجسمين- 
طول مسافة التلامس بين الجسمين. 


اح الكهرى - أسلاك معدنية. 


10- الشبكة الإندويلازمية - جهاز جولجى 3- الجلد - الجهاز البولى - الجهاز التتقسى. 
1 اليوريا 4- تتحرك عضلات الفكين لتساعد الأسنان على مضغ الطعام - تدفع 
12-المسافة - الكثلة العضادت الطعام إلى المرىء ياتجاه المعدة - تساعد حركة عضلات المعدة 
على تفكيك الطعام. 
8- سكرالجلوكوز- الجليكوجين ‏ 14-الجلفانومتر 5 العفقام - الفطلات ت الأوقان- الأزبطة - اتشضارية 
5 - العظام - الفلات - الأوتار- الأربطة - : 
EN‏ يسمح بمروريعض المواد. ويمع البعض الأخر ويالتالى يتحكم فى المواد 6- مفتاح يدوى مثل مفتاح الإضاءة على الجدار- مفتاح آلى مثل المفتاح داخل 
التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. الرموستاء 
2- لأنها تعمل تلقائيًا. ولا يستطيع الإنسان التحكم ف حركتها. | 7-(1) ينحرف مؤشرالجلفانومترتنيجة توليد تياركهري ف الملق. 
تقوم بالتخلص من غازثاق أكسيد الكريون خلال هواء الزفين (ب)المولد الكهرى - المحرك الكهرى - المحول الكهرق. 
تحتوى بداخل خلاياها على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية البناء الضوق. 8- (1 )حيواتية - تبائية. 
#- تآ ينبني إل اتابن 6- لأنها مواد عازلة للحرارة فحت 7 د ا 
5 اي 2 - الغشاء الخلوى 4- فجوة مصارية 
ر 6_ 1 تظل باق المصابيح مطيئة. 5 البلاستيدات الخضراء ٠‏ 6-الجدارالخلوى 
2- تزداد المساقات بين الجزيئات وتقل قوة الترايط بينها 9-(1) 1-سلك معد 2-البطارية 
3- تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل ف درجة | 3- مقتاح کھرف 
الحرارة. (ب) مصد رللكهرياء ف الدائرة. 
4- تحدث صدمة كهربية وتتعرض للخطر 0- )١(‏ التوالى - التوازی 
7+١‏ ١-الكليتان‏ 2-المعدة (ب) ف الشكل (1) تنطفئ باق امصابيح. بينماق الشكل (2) تظل باق 
3- الاحتكاك 4- الخشب الا و 
ik‏ ا 1 (1)الخادیا (2) الأنسجة 
دبج سف يدع (3) الأعضاء (4) الأجهزة 


3 1- تتحكم فى الوظائف داخل الخلية وانقسامها 


-يمل فرغ الغلية وتسبج فيه العضيات ز___إحابة نماذة الاضواء انمايا 


3- يتحكم فى المواد التى تدخل الخلية أو تخرج منها. | نموذة 1 

4- القيام بعملية البناء الضوى. 127 (10دلن هده و( 4 

5- تحويل السكر إلى طاقة للحلية. (ب) التؤصيل الحرارك 

8- التخلص من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق 3 (K)-2 (K-11)‏ 3-)%( 00-4 

7 التخلص من الفضلات الذاثبة واليوريا ق صورة بول. (ب) بلارية - مفتاح كهرى - سلك معدق - مصباح كهرف 
(1)1- الاحتكاك 2- أعصاب 


8- تخزين البول لحين خروجه من الجسم. 
9- مصدرلإنتاج الطاقة الكهربية. 
10- التحكم فى قتح وغاق الدائرة الكهربية. 


3-القصبة الهوائية ‏ 4-الكلية 
)1- الجهازالبوى 2- تخزين البول لحين طرده خارج الجسم. 


1- تبطئ من سريان التياراتكهرى ف الدائرة تموذج 2 
12- إنتاج الكهرباء عن طريق تحويل الطاقة الميكائيكية إلى طاقة كهربية 727 (1)0-(ج) 2-(ب) 3-(د) 4-ج) 
13- قياس درجة الحرارة. (ب) يساعد على التحكم ف ا مواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها 
14- تسمح بتعدد أوانكماش الأجزاء المعدنية بش كل آمن عند تغيردرجة ١‏ +2 (١)1-المقاومة‏ الكهربية 2- درجة الحرارة 
الحرارة فلا يحدث لها تقوس وانحناء. 3- العضلات اللاإرادية 4- السيتوبلازم 
15- فحص الأجسام الدقيقة اتتسارع د بات القلب ويزداد معدل ضبخ الدم إلى العضلات والأعضاء 
0-0 ا الحيوية الأخري» 
e BEETLE‏ | 32 )2.4.90( 


17-إفرازمواد كيميائية تسى الهرمونات تساعد الجسم ق الاستجابةاللخطد | (ب) لأنها مواد جيدة التوصيل للكهرباء فتسمح بانتقال الكهرياء خلدلها: 


8- يستخدم فى الاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة 


د 

او اء جسم الكائن الى . موده 

2- عملية استخدام الأكسجين للحصول على انطاقة الكيميائية من الطعام | | +1 _ (1)1-المفتاح الكهرد 2-التوصیل 
داخل الخلايا. || 3- النسيج 4- الخلية 


3- مقياس لتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة (ب) تتسارع ضربات القلب وعندما يزيد معدل ضربات القلب يزداد معدل 
4- عملية طرد الفضلات من الجسم عير أحد أغشيته. ضغ الدم إلى العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى فيزداد ضط الدم ٠‏ 


6 
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_ (1)1-الخشب - البلاستيك -المطاط 


2- الثوالى - التوازى 8-الأكسجين 
4- الهرمونات 
(ب) لتسمح بحدوث التمدد فلا تحدث انحناءات للكبارى عند ارتقاع درجة الحرارة. 
لخت عدص 6-2 قدصم مدر 


(ب) الميكروسكوب: رؤية الأشياء متناهية الصغرالتى لاثرى بالعين المجردة. 
لموذج 4 
خآ (10-(د) 2-(ب) (a‏ هربع 
(ب) لاحتواء خلايا النبات على البلاستيدات الخضراء التى تقوم بعملية البناء 
الضوفى وصنع غذاء النبات. 
(1)1-التوصیل 2- البطارية 
3-الأمضاء 4-الهضمی 
لاب) العظام - العضلات - الأوتار- الأربطة - الغضاريف. 


2 


EL‏ (1)1-المجال المغناطيسى 2-الإشعاع 
3- النواة 4- عضلة القلب 
(ب) الترمومتر. قياس درجة الحرارة 
نموذج 5 
(10-(ج) 2-(د) 3-(ب) 4-(ج) 


(ب)لأن البلاستيك مادة عازلة للحرارة فلا تسمح بائتقال الحرارة 


إلى الأيدى. 
دح اا 2-(⁄) لكر 30 
(ب) عملية طرد الفضلات الناتجة عن احتراق الغذاء دال الخلايا عبر 
أغشيتها. 
١‏ +3 (1)1-درجة الحرارة 2- الأعضاء 
3- الإشعاع 4 عرق 


(ب)1- الدائرة الكهربية 

2- بطارية - سلك معدق - مشتاج كهرى - مصباح كهرى. 
تموذج 6 
+1 (١)1-التمدد‏ 2- البلاستيك 

3- الحيوانية 4- الغليظة 

لآب) تحدث ضدمة كهرببة وقد تسيب الوفاة: 

(11- قانون بقاء الكثلة #-درجة الانصهار 
3- الجهازالتتقبى 4 - السيتوبلازم 

(ب) للتحكم فى دخول وخروج المواد من وإلى الخلية. 


+3 (1)1-التحاس 2- مغناطيس 
3-الرئة 4-القلب 
(ب)1-الكلية 


2- تنظيف وثنقية الدم من الفضلات الذائية مثل اليوريا 
نموذج 7 


1 (10د(ب) 2-(ج) قدري) 4( 
الدائرة الكهربية مفتوحة ولايمرتياركهرى خادلها وبالتاق 


»باق المصابيح. 
22 (- 2-)/( دري (x)-4‏ 
(ب) غشاء الخلية 
( 32_ (1)1-المسافة ‏ الكتلة 
2- الأعلى - الأقل 3- العضلات - الأوتار 4-التنفس الخلوى 


(ب) عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحرك عظام الجسم 


عمسو جه بوي 3 اك[ (ورالويو اونا 


هدع 


3*١ 


1-0 


2 


ECR 


بد 


Ea 


3 ١ 


Tz 


ف جم 


1 


34 ١ 


_ (١)1-المواد‏ العازلة للحرارة 


BE‏ اقيق 


نموذج 8 


(7)4 (K)-3 (/)-2 (7) 10 


(ب ق الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسام الخلية. 
(1)1-مغلقًا لتد 
3- السليلوز 4- البروثينات 
(ب) يصاب الإنسان يمرض السكر. 
)3.2.1.4( 
8 الحرارة من الجسم ١(‏ ) الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم (ب) 
الأقل فى درجة الحرارة. 
نموذج 9 
()-(ج) 2-(1) 3-(ب) 4-(ب) 
(ب) لا تستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضولى. 
(1)1- تمده 2- التحاس - البلاستيك 
3- الميكروسكوب 4- ثانى أكسيد الكريون 


(ب)لآنه عند احتراق أحد مصابيح المنزل تظل باق المصابيح مضينة ويستمر 
تدفق التيارالكهرى ف باق المسارات. 
2- درجة الغليان 


4- التسيج 


ية الاختيارية 


(ب) تخزين البول لحين طرده خارج الجسم 


نموذج 10 
(-(ب) 2-(د) هدريب) هسرع 
(ب) تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 
كت ليف لكك 4-)/( 
(ب) عضلات يمكن التحكم فى حركتها. 
_ (1)1- الترمومتر 2- النحاس أوالألومنيوم 
3- عضلة القلب 4- الكلية 


(ب) مقدارالاختلاف (الفرق) فى درجة الحرارة بين الجسمين - مساحة 
سطح الجسمين - طول مسافة التلامس بين الجسمين. 


نموذج 11 
(X)-3 (/)-2 (K)-10)‏ 0-4( 
(ب) الاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
(1)1-ترتقع 2-النیکل 
3-النقرونات 4-العضية 
(ب) نواةالخلية 
37 (١)1-الألومتيوم‏ 2- زيادة قوة الترابط بين الجسيمات 
3- الرئة 4- الرئة 
(ب) تظل باق المصابيح مضيئة كما هى. 
نموذج 12 
()-(ب) 2-(1) 3-(ب) 4( 


(ب) عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام 
حت تتمكن الخلايا من الاستمرارق العمل 

2- تزداد 

3- الجدارالخلوى 4 الأنسجة 

(ب) تتحرك عضلة الحجاب الحاجز لأسفل وتسحب الرئتان الهواء. 

(3.21.40) 


(ب) لأنها مواد عازلة للحرارة فتحافظ على درجة حرارة المشرويات بداخلها. 


نموذج 13 
(N4 (0-3 (0-2 (A10) TF‏ 
(ب) يتولد فى الملف تیار هرن 
33 (1)1-المولد الكهرى 2- طاقة الحركة 
3- الجهازاليوق 4-جهازجولى. 
(ب) ليعطيها شكلا محددًا 
ا (1)1- مواد عازلة للحرارة - البلاستيك 
2- مواد موصلة للكهرباء 
3-الغشاء الخلوى 4- قتحة الشرج 
(ب) القلب 
تموذج 14 
787 ددم 2-(د) 3-(ب) 4-(ب) 
(ب) جمع ونقل البروتينات فى الخلية. 
>2 (1)1- تساوى 2-النحاس 
3-العضلى الهيكلى ١-4‏ 
(ب) الجهازا + الجهاز البولى - انجلد 
-1)1١( 37‏ الكهرياء 2- التيارالكهرى 
3- الخلية 4-الميتوكوندريا 


(ب) يتكئف جخارالماء على شكل قطرات ماء. 
نموذم 15 


00-4 00-3 


)/(-2 (K-10) 


(ب) تمنع انتقال الكهرياء خلاتها وتستخدم فى تغليف المواد الموصلة تلكهرياء. 


E‏ (100-(ج) 55 لكك كاك 
(ب) الكيد والعضلات. 
که (1)1- الخلية الحيوانية 2ال 
3- السيتوبلازم 4- غشاء الخلية 
(ب) لأن البلاستيك ردىء التوصيل للحرارة. 


نموذچ 16 
e-100 I]‏ 2-(ا) 3-(د) 4-(ب) 
(ب) 
العضلات اللدإرادية 


وجه المقارنة العضلات الإرادية 


مث E‏ 2 
مثا | العضلات الهيكلية 
EER‏ 


*2- (1)1-التمدد الحرات 


3- جهازالغدد الصماء 


2- درجة الاتزان 
4- الحث الكهرومغناطيسى 
والمياه والفضلات داخل الخلية. 


اب 
)3.1.4.2()١( 23+‏ 
(ب) التوصيل على التوالى. تنطفئ باق المصاييح٠‏ 


زين العناصر الغذا 
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EEN 


نموذچ 17 
(K)-3  (%)-2 ()-1(1)‏ 4-)/( 
(ب) المولد الكهرى - المخول الكهرن - المحرك الكهرى. 


(161- التوصيل - الحمل - الإشعاع. 


2- الصسلبة - السائلة 
4-البروت 

(ب) لأنه يسمح بمروربعض المواد. ويمنع البعض الآخر, ويالثالى يتحكم ف 
دخول وخروج المواد من وإلى الخلية . 


3- السليلوز 


7 (1)1- القوة التى تربط 2- مغناطيسية 

3- التفرونات 4- الميتوكوندريا 
(ب) الدائرة (ب)+لأن الدائرة الكهربية مغلقة. 

نموذخ 18 

()1-(ج) 2-(ب) 8-(د) 4-(ب) 
(ب) تنقية الدم من الفضلات فى صورة بول 

ردم مدصي تلص 4 
(ب) الجدارالخلوى والبلاستيدات الخضراء. 

3# (1)1- انتقال الحرارة فى القضاء 2- المغتاطيس الكهرف 


3-القلب 4- القصبة الهوائية 
(ب) لأن ارتفاع درجة الحرارة يعمل على تمده الغطاء المعدفى وزيادة حجمه مما 


يساعد على فتح الغطاء المعدق- 


نموذج 19 
T3‏ )10( عدص 3-)/( 0-4 
(ب) مجموعة من الخا<يا المتشابهة التى تعمل معا لأداء وظيفة محددة. 
()1-(ب) 2-(ب) 3-(ج) 4-() 
(ب) الجهازائعضلى الهيكلى 
(1)1-حجم 2-المقاومة الكهربية 
3- السنيلوز 4-الهرمونات 


(ب) مصدرالطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية 


نموذج 20 


7 (1)1-التوصيل على التوالى 2- الترمومتر 


3- الجهاز 4 - البلاستيدة الخضراء 
(ب) تتحرك لأعلى ويخرج الهواء من الرئتين 
(1)1-تقل 2-التوصيل - الإشعاع 

3- الينكرياس - الحويصلة الصفراوية 

4- الخلية 
(ب) تحضيروتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


> (40)1.ة.2.) 


(ب)1- يتحرف مؤشرالجلفا: بت ثولد تياركهرن فى الملف. 


2- يزداد التيارالكهرى | 


انقباض 
الإنزيم 


انتقال الحرارة 
الأمعاء الغليظة 


الأمعاء الدقيقة 
الإشعاع 


الأز 6 


الاتزان الحرارى 


البلاستيدة الخضراء 


البراز 
البنكرياس 
التيار الكهربن 


التنفسر الخلوى 
التغير الكيميائى 
التوصيل الحرارى 


التنافر 


العملية التى تتقارب فيها الأشياء من بعضها البعض ويقل حجمها. 


تطوير منتجات أو أفكارأو أجهزة جديدة. 


شد أوتقلص مرتبط بحركة العضلات. 

بروتين يشارك فى التفاعلات الكيميائية فى الجسم. 

عملية التوسع أو التباعد بين الجزينات. 

عضو من أعضاء الجهاز الهضمى يقع بين الأمعاء الدقيقة والشرج» ويتكون من: الأعور, 
والقولون والمستقيم. وفتحة الشرج. 1 

عضويتم فيه امتصاص العناصر الغذائية من الغذاء؛ وهى جزء من الجهاز الهضمى. 
عملية تنقل خلالها موجات كهرومغناطيسية الطاقة من جسم إلى آخر. 

مجموعة من الخلايا تعمل معًا لتؤدى مهمة معينة فى الكائن الحى. 

الحالة التى يتوقف عندها انتقال الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الأقل فى 
درجة الحرارة عندما يصلان إلى نفس الدرجة. 

أحد النطاقات الثلاثة للكائنات الحية؛ وهى الكائنات بدائية النواة وحيدة الخلية التى 
تفتقرإلى نواة منخلمة , ويمكن العثورعليها فى كل موطن تقريبًا على الأرض. 1 
عُضَيّات متخصصة توجد فى الخلايا النباتية تعمل على تحويل الطاقة الضوئية من 
الشمس إلى طاقة كيميائية يستغلها النبات 

فضلات الطعام الصلبة غير المفضيومة: والثلق يُعرف أيضًا باسم الغائط. 

عضو مسئول عن إفراز إنزيمات وهرمونات مثل هرمون الإنسولين. ويوجد فى البطن . 
ل بس سس . 
عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الغذاء حتى تتمكن الخلديا 
من الاستمرارقى العمل. ويحدث التنفس الخلوى داخل الميتوكوندريا. 

التغيرالذى يطرأ عنه تحول مادة ما إلى مادة أخرى. 

اتتقال الطاقة الحرارية داخل الجسم, أو عبر التلامس المباشر بين جسمين. تتيجة 
التصادم بين جسيمات المواد. 


إجبارجسم على الابتعاد أو إبعاده. 


آلة دوارة تعمل على توليد الكهرباء. 


عملية التوسع أو التباعد بين الجزيئات. 
جهازيستخدم لتنظيم درجة الحرارة. 
Cin AI |‏ 
| 
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الجهاز الدورث جها زينقل الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم؛ ويتكون من: القلبء والدمء والأوعية الدموية. 


جذنبا سحب أو جر جسم تجاه جسم آخر. 
تدا تفلو المادة الخارجية الصلبة التى تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلًا محددًا؛ ولا توجد إلا فى 


النباتات. 
مجموعة من الأعضاء تعمل على تفتيت الغذاء وامتصاص العناصر الغذائية التى 


الجهاز الهضمن 
يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة. 


جهار الغدد الصماء جهاز کون من مجموعة من الغدد التى تفرزالهرمونات فى الذم مباشرة. 
جهاز الإخرا ا الجهازالمسثول عن تخزين الفضلات والتخلص منهاء مثل البول. 
جافانومل أجهزة قياس تيارحساسة تُستخدم لاكتشاف وقياس شدة التيارات الكهربية الصغيرة. 
جهار جولجن عضية تعمل على جمع المواد فى حزم وتقلهاء سواء داخل الخلية أوخارجها. 


القوة الموجودة بين أى جسمين لهما كتلة. 


اتحاد ذرتين أوأكثر. 


أحد أجهزة الجسم الذى يتكون من العظامء والعضلات. وا لأربطةء والأوتار والغضاريف٠‏ 


والمفاصل. 
الجهاز البولن أحد أجهزة الجسم والمسئول عن تكوين وطرد البول خارجه؛ وهو الجهاز المسئول عن 
1 التخلص من الفضلات. ويتكون من: الكليتين» والحالبين: والمثانةء والقناة البولية. 
| از اة أحد أجهزة الجسم والمسئول عن استخلاص الأكسجين من الهواء إلى أجسامنا وطرد ثانى 
أكسيد الكربون. 
الحرارة انتقال الطاقة الحرارية. 
الحجاب الحاجز عضلة عريضة تفصل تجويف الصدرعن تجويف البطن وتساعد الرئتين على التمدد. 


الحث الكهرومغناطيسى ٠‏ عملية يتحرك فيها مجال مغناطيسى حول موصّل كهربى لتوليد تيار 


عضو فى الجهازالهضمى يخزن العصارة الصفراوية التى ينتجها الكبد للمساعدة فى عملية 


الحويصلة الصفراوية 
الهضم. 
الحجم مقدارالحيزالذى يشغله الجسم» ويقاس باللتر أو السنتيمتر المكعب. 
الحمل أى مكون من مكونات الدائرة الكهربية يستهلك طاقةء مثل: المصباح الكهربائى . 
الخلية وحدة البناء الأساسية فى الكائنات الحية. 
الدائرة الكهربية 2 | مسارلنقل التيارالكهريى. 


دائرة كهربية مغلقة مسارمتصل يسمح بتدفق التيارالكهربى من خلاله. 
درجة الحرارة + مقياس لمتوسط الطاقة الحركية للذرات فى نظام يستخدم للتعبيرعن الطاقة الحرارية بالدرجات. 


دائرة كهربية مفتوحة مسارمقطوع (غيرمكتمل) فى دائرة كهربية يوقف تدفق الكهرياء. 
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١‏ دائرة كهربية موصلة 
على التوازى 
دائرة كهربية مؤصلة 
على التوالن 
الذرّة 
الرئتان 
السليلوز 
السيتوبلازم 
الشرج 
الشبكة الإندوبلازمية 
الطاقة الميكانيكية 
طاقة الحركة 


الطاقة الحرارية 
طاقة الوضع 


عديد الخلايا 
العضلة 
العضو 


دائرة كهربية يتم فيها توصيل كل جمل بشكل مستقل بمصدرلطاقة. 


هى دائرة كهربية يتدفق فيها التي رالكهريى داخل مسارواحد لجميع أجزاء الدائرة. 
هى أصغر وحدة بناء للمادة تحتفظ بجميع الخصائص الكيميائية للعنصر. 


أعضاء الجهاز التنفسى التى تسحب إلى الجسم الهواء الغنى بالأكسجين. وتطرد خارج 
الجسم الهواء قليل الأكسجين والغنى بثانى أكسيد الكربون. 


المركب الأساسى فى جدران الخلايا النباتية. 
السائل الموجود داخل الخلية الحية. 


فتحةٌ عضلية فى تهاية المستقيم. 


عْضَية تجمع وتنقل البروتينات. 


مجموع طاقتى الوضع والحركة للجسم.  .‏ . 

الطاقة التى يكتسبها جسم ما نتيجةٌ لحركته. 

طاقة على شكل حرارة. 

كمية الطاقة المختزنة فى جسم ماء أو الطاقة التى يمتلكها الجسم بسبب موقعه بالنسبة 
لأجسام أخرى. 


كائنات تتكون من خلايا عديدة. 
نسيج من ألياف فى الجسم ينقبض لتسهيل الحركة والحفاظ على بنية الجسم. 
مجموعة من الأنسجة التى تؤدى وظيفة معقدة فى الجسم. 

مكون صغيرداخل الخلية يؤدى وظيفة محددة بها. 

الغشاء المُحيط بالخلية ويتحكم فى المواد التى تدخل أوتخرج منها. 

عضو من أعضاء الجسم يفرزمواد تؤثرقى عمل جسم الكائن الحى. 

غشاء يُحيط بالخلية لحمايتها وتنظيم دخول المواد إليها. 

تجويف فى سيتوبلازم الخلية النباتية؛ يحيط به غشاء ويحتوى على الماء الزائد والأملاح فى الخلية. 
القناة أوالأنبوب الذى ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم. 

أحد أعضاء الجهاز الهضمى الذى يستقبل بقايا الغذاء غيرالمهضوم من الأمعاء الدقيقة. ايُعيد 
امتصاص المزيد من الماء والعناصر الغذائية من الغذاءء ثم ينقل الفضلات إلى المستقيم؛ 
حيث يتم التخلص منها خارج الجسم عبرفتحة الشرج؛ وهوجزء من الأمعاء الغليظة. : 
قانون علمى ينص على أن الكتلة لاتفنى ولا ُستحدث؛ فعند تغيرالمادة من حالة إلى أخرى 
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0 الكهرباء صورة من صور الطاقة على شكل جسيمات مشحونة . 
الكلى الأعضاء المسئولة عن تن 


اللعاب السائل المائى الموجود فى الفم الذى تفرزه الغدد اللعاب 


ية مجال من القوة الناتجة عن المغناطيسات.. 


كل جسم له كتلة ويشغل حيرًا من الفراغ . 


الموضل مادة جيدة التوصيل للكهرباء أو الحرارة.. 
مثانة عضو فى الجسم يختزن مؤقثًا البول الذى وصله من الكلى ويُطرد من خلال مجرى البول. 
المغناطيس جسم له قطبان: شمالى وجنوبى ينتج مجالًا مغناطيسيًا. 
المهقم ر أثبوب عضلى يساهد على نقل الظعام من الحلق (الياسؤع) إلى المعنة. 
المولد آلة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. ١‏ 
م 0 2 
عْضيّة تحول السك رإلى طاقة للخلية. 


آخرجزء من الأمعاء الغليظة يعدن هل تخزین الراخش هم طرددة 


جزء من الدائرة يحد من تدفق التيارالكهريى ‏ 


أداة تنظم تدفق الطاقة فى الدائرة الكهربية عن طريق فتح أوإغلاق / المسارالذى ون أن 


00 ينتقل عبره التيار. 
نفرون وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم وتوجد فى الكليتين. 
ERE EEE 2‏ ا ا 
الهضم العملية التى يقوم فيها الجسم بتفتيت الغذاء للحصول على الطاقة. . 
وحيد الخلية كان خی يتكون من خلية وآحدة: 
يوضل يسمح بتدفق الكهرباء. 
يعزل ْ يمنع انتقال الكهرياء أو الحرارة. 


رقم الإيداع: 2023/15382 
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